
Soucastky, souc&stky a znovu sou¬ 
castky - jake, kde, za kolik, riem-li pu- 
vodrn typ, za jaky ho lze vymenit a kolik 
to hude stat — to jsou otazky, ktere do- 
slova zaplavuji redakci jak Radioveho 
konstruktera, tak Amaterskeho radia. 
Prichazeji telefonicky, pisemne a nekdy 
i ,,osobne i<l v takovem mnozstvi, ze neni 
v lidskych silach uspokojive zodpovedet 
alespoh vetsinu. Byli jsme proto posta- 
veni pred problem: Jakym zpusobem 
zprostredkovat styk mezi vyrobci a ob- 
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jasny nazor o tom, v jakych typovych ra- 
dach je mozno sehnat ty soucastky, ktere 
potrebuje a - to predevsim - kolik bude ta 
ci ona konstrukce s temito soucastkami 
stat. 

Je zrejme, ze do tohoto prehledu sou- 
cast ek byly vybrany pouze ty druhy a 
typy, ktere jsou bezne na trhu a o nichz 
se da predpokladat, ze na trhu take po 
urcitou dobu zustanou. Proto nejsou 
mezi nimi uvedeny soucastky vyprodejru, 
partiove nebo takove, jejichz zasoby 
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chodem na jedne strane a spotrebiteli na 
strane druhe. Byli jsme si vedomi, ze ne- 
lze dokonale suplovat ani za vyrobce, ani 
za obchod, nebo^ nemuzeme vydavat 
kompletm katalogy soucastek (casto je od 
vyrobcu neziskaji ani profesionalni vy- 
robci) ani cemky. Presto jsme se pokusili 
celou situaci resit a to tak, ze v Amater- 
skem radiu uverejnujeme konstrukcni 
udaje o soucastkach (tj. podrobnejsi tech- 
nicke udaje vcetne rozmeru, vlastnosti, 
charakteristik apod.) zakladmch staveb- 
mch prvku elektroniky a to vetsinou ta- 
kovych prvku, ktere jsou i bezne na trhu. 
Tyto udaje poslouzx predevsim pri vaz- 
nejsi konstrukcni praci — pro rychly pre- 
hled o stavu trhu a cenach ma poslouzit 
toto cislo Radioveho konstruktera, v nemz 
je kladen duraz predevsim na to, aby s 
kazdy mohl udelat po jeho prostudovanf 


v prodejnach naznacuji, ze budou brzy 
vyprodany. Prehled takovych prilezitost- 
nych nabidek na trhu soucastek uvadime 
cas od casu napr. v AR v rubrice Soucast¬ 
ky na nasem trhu i jinde. 

Prehled soucastek a dilii v tomto RK 
zpracovali vedouci dvou nasich nejvet- 
sich prodejen pro radioamatery - vedouci 
prodejny Radioamater (podnik Domaci 
potreby Praha) v titne 7, Praha 1 a ve¬ 
douci vzorove prodejny Tesla, Martinska 
ul. 3, Praha 1. I to by melo byt zarukou, 
ze uvedene typy a druhy jsou skutecne 
bezne dostupne v bezne prodejni siti. 

Doufame, ze toto cislo RK prijme vet- 
sina nasich ctenaru se stejnym zajmem, 
jako pred casern podobne cislo s prehle- 
dem clanku, uverejnenych v nasich radio- 
technickych casopisech. 











A aby i ti, kteri hledajx v RK predevsim 
konstrukcm navody neprisli zkratka, je 
v zaveru uvedeno nekolik praktickych 
konstrukemch navodu se sirokou upotre- 
bitelnosti (navod na stavbu merice tran- 
zistoru, pristroje k pozorovani dvou pru- 


behu soucasne na jednopaprskovem osci- 
loskopu apod.). 

Do noveho roku preje redakce i vsicbni 
jeji spolupracovnici svym ctenarum vse 
nejlepsi a predevsim — vice soucastek za 
nizsicenyl 




■ MATERIAL 

Karel Bartos, Milan Prochazka 


Elektronky, obrazovky a polovodicove prvky 


Bateriove elektronky 


ECF82 

20,— 

Kcs 

ECF801 

40,— 

IAF33 

16,50 

ECF803 

44 — 

1AF34 

16,50 

ECH21 

45,— 

1F33 

16,50 

ECH81 

29 — 

1F34 

16,50 

ECH84 

29 — 

1H33 

24,— 

ECH200 

44,— 

1H34 

24,— 

ECL82 

'24,— 

1H35 

28,— 

ECL84 

25,— 

1L33 

17,— 

ECL86 

27,— 

1L34 

17,— 

EF22 

42 — 

3L31 

23 — 

EF80 

19,50 



EF86 

23,— 



EF183 

24 — 

Sit'ove elektronky 


EF184 

26,— 


EF800 

65,— 

EABC80 

17,50 

EF806S 

38,— 

EBF89 

20,— 

EL12spec. 

41 — 

EBL21 

43,— 

EL34 

58,— 

EC86 

21,— 

EL36 

43,— 

ECC82 

13,— 

EL51 

100 ,— 

ECC83 

13,50 

EL81 

35 — 

ECG84 

22,— 

EL82 

21 — 

ECC85 

16,50 

EL83 

18 — 

ECC88 

31,— 

EL84 

15,— 

ECC802S 

23 — 

EL86 * 

21 — 

ECC803S 

31 — 

EL500 

48,— 

E83CC 

55,— 

EL803S 

^ 51 — 

E88CC 

48 — 

PABC80 

17,50 
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PC86 

29 — 

PC88 

35,— 

PCC84 

22,— 

PCC85 

18,50 

PCC88 

31,— 

PCF82 

20,— 

PCF200 

39,— 

PCF201 

41 — 

PCF801 

44,— 

PCF802 

33— 

PCF803 

44,— 

PCH200 

40,— 

PCL82 

24,— 

PCL84 

25 — 

PCL85 

32,— 

PCL86 

27,— 

PCL200 

65,— 

PL36 

44,— 

PL81 

35,— 

PL82 

21 — 

PL83 

16,50 

PL84 

21,— 

PL500 

48,— 

UBL21 

43 — 

UCH21 

45,— 

6BC32 

17- 

6CC31 (6N15P nahr.) 

14,50 (14,—) 

6CC41 

27,— 

6CC42 

31- 

6F31 

14,50 

6F32 

18,50 

6F36 

14,50 

6H31 

19,— 

6L31 

23,— 

6L41 

29,— 

6L43 

26,— 

6L50 

62,— 

12BC32 

17,— 

12F31 

14,50 

12H31 

19,— 

18F24 

17,- 

35L31 

27,— 

4654 

55,™ 


Vakuove usmernovacf elektronky 


AZ1 

AZ4 

AZ11 

AZ12 

DY86 

DY87 

EA52 

EAA91 

EY83 

EY86 

EY88 

EZ80 

EZ81 

PY82 

PY83 

PY88 

UY1NS 

1Y32T 

6B31 

6B32 

6Y50 

6Z31 

35Y31 

RA0007B 


24,— 

27, — 
24 — 
27 — 
16,50 

16.50 
285,— 

13,— 

17.50 

16.50 
21 — 

9 — 
11 ,— 
17,— 

17.50 
21 — 

28, — 

15.50 
13,— 
13,—■ 
33 — 
lO- 

11.50 
40,— 


Usmernovacf elektronky plrsene plynem 


DCG4/1000 

367 

1710 

1738 

1749 

1749S 

1710S 

1738S 


47,— 
85,— 
120 — 
210 ,— 
270,— 
380,— 
165,— 
295 — 


lndfka£nf elektronky 


Stabiliza£nf elektronky a variatory 


Y255-12-18 

10TA9 

11TA31 

11TF25 



EM4 

23,— 

12TA31 

12TF25 

20,— 
200 — 

EM11 

29,— 

14TA31 

24,— 

EM80 

27,— 

STR75/60 

54 — 

EM81 

20 — 

STR85/10-C 

43,— 

EM84 

22 — 

STR150/30 

32 — 




Ostatm elektronky 


11TN40 

18,50 

21TE31 

52 — 

Sl,3/0,5iV 

60 — 

20PA91 

96 — 

20PA95 

105— 

20PF5 

98 — 

25PA91 

87 — 


^islicova doutnavkova vybojka 

ZMX020 230,— 


Obrazovky pro osciloskopy 
a TV prijimaiSe 


7QR20 

155 — 

12QR50 

215— 

12QR51 


25QP21 


250QQ86 


251QQ47 


282QQ52 


430QP47 


430QP86 


430QQ86 


25QP20 

275 — 

251QQ44 


280QQ44 

690,— 

351QP44 (35MK21) 

265,— 

430QP44 

380,— 

AW-43-801 

465 — 

431QQ44 (AW-43-881) 

465,— 

470QQ44 

540,— 

472QQ44 

650 — 

502QQ44 

780 — 

AW-53-80 

550,— 

531QQ44 

470 — 

590QQ44 

630,— 

592QQ44 

770 — 

593QQ44 

770,— 

612QQ44 



Elektronky a obrazovky sovetske 
vyroby 


1C1S 

17 — 

1C11P 

16,— 

1C21P 

16 — 

3C18P 

16,50 

5C4S 

17 — 


6C10P 

22 — 

6D14P 

21,50 

6D20P 

57,— 

6F1P 

18 — 

6F3P 

24,— 

6F4P 

29,— 

6F5P 

26,— 

6I1P 

20,— 

6K4P 

14,50 

6K13P 

17,— 

6N1P 

20 — 

6N15P 

14 — 

6P1P 

16,50 

6P9 

36,10 

6P13S 

31 — 

6P36S 

34,— 

6P15P 

20 — 

6P18P 

13 — 

6ZilP 

28 — 

6Zi3P 

17 — 

6Z5P 

34,— 

6Z:38P 

149 — 

43LK3B 

350,— 

43LK9B 

640,— 

Germaniove hrotove diody 

GA200 

4,60 

GA201 

5 — 

GA202 

5,50 

GA203 

7,50 

GA204 

9,— 

GA205 

5,50 

GA206 par 

14 — 

GA207 

2,30 

GAZ51 

15,40 

4XGAZ51 

78 — 

OA5 

28,— 

OA9 

21 — 

Kremikove diody 

KA501 

10 — 

KA501 vyber 

KA502 

20,— 

KA504 

29,— 

KA503 

27 — 

KA206 

66,— 

KA207 

66,— 

KA201 

31 — 

KA202 

31 — 

KA204 

54,— 




Zenerovy diody 


KZ721 

32,— 

KZ722 

32— 

KZ723 

32,— 

■KZ724 

32— 

KZZ71 

43 — 

KZZ72 

43,— 

KZZ73 

43,— 

KZZ74 

43,— 

KZZ75 

43,— 

KZZ76 

46 — 

1NZ70 

16 — 

2NZ70 

14,50 

3NZ70 

14,50 

4NZ70 

14,50 

5NZ70 

14,50 

6NZ70 

14,50 

7NZ70 

14,50 

8NZ70 

16,— 

KZ799 par 

36 — 

KZ703 

84,— 

KZ704 

76,— 

KZ705 

76 — 

KZ706 

76 — 

KZ707 

76 — 

KZ708 

76 — 

KZ709 

76 — 

KZ710 

76,— 

KZ711 

76,— 

ICZ712 

76 — 

KZ713 

76,— 

KZ714 

76,— 

KZ715 

84 — 

KZ751 

63,— 

KZ752 

63,— 

KZ753 

63,— 

KZ754 

63 — 

KZ755 

63 — 

Kremlkove usmernovace 


KY701 

7,50 

KY702 

10,— 

KY703 

12,50 

KY704 

20,50 

KY705 

25 — 

KY721 

10,60 

KY722 

14 — 

KY723 

17,80 

KY724 

23,30 

KY725 

36 — 

KA220/0,5 

22,— 


KY298 200,— 

KY299 145 — 

KY708 34,— 

KY710 48,— 

KY711 59 — 

KY712 67 — 

KY715 48 — 

KY717 67 — 

KY718 83 — 

KY719 95 — 

KYZ70 36 — 

KYZ71 36— 

KYZ72 36 — 

KYZ73 44 — 

KYZ74 44 — 

KYZ75 36 — 

KYZ76 36.— 

KYZ77 44 — 

KYZ78 44 — 

KYZ79 44 — 


Tyristory 

KT501 98 — 

KT502 110 — 

KT503 125 — 

KT504 135 — 

KT505 195 — 

- KT701 260— 

KT702 230 — 

KT703 305 — 

KT704 350,— 

KT705 425 — 

KT710 130 — 

KT711 140 — 

KT712 150 — 

KT713 165,— 

KT714 175 — 


Tran zi story 

101NU70 5 — 

102NU70 10 — 

103NU70 11,— 

104NU70 17 — 

105NU70 15 — 

101NU71 20 — 

101NU71 par 42 — 

102NU71 24 — 

103NU71 26,— 

104NU71 18,50 

104NU71 par 39— 


7i 


•5 



GC525 


OC26 p^r 

144,— 

GC526 


OC27 par 

240,— 

GC527 


OC30 

48,— 

GC520X 


OC30 par 

102,— 

GC521 

35,— 

2NU72 

34,— 

GC522 

30 — 

2NU72 par 

78 — 

GD607 

52,— 

3NU72 

37,— 

GD608 

58,— 

3NU72 par 

86,— 

GD609 

58,— 

4NU72 

42,— 

152NU70 

16,50 

4NU72 p&r 

90,— 

153NU70 

11,50 

5NU72 

46,— 

154NU70 

18,50 

5NU72 par 

96 — 

155NU70 

20,— 

2NU73 

36,— 

156NU70 

32 — 

2NU73 par 

78,— 

GS501 

56,— 

3NU73 

40,— 

GS502 

66 — 

3NU73 par 

86 — 

GS504 

56,— 

4NU73 

47,— 

GS506 


4NU73 p&r 

100,— 

GS507 


5NU73 

53 — 

GC500 

26,— 

5NU73 par 

112 — 

GC500 par 

52,— 

6NU73 

57,— 

GC501 

37 — 

6NU73 par 

122,— 

GC502 

80 — 

7NU73 

62,— 

GC507 

18,50 

7NU73 par 

132,— 

GC507 par 

40,— 

2NU74 

130,— 

GC508 

23,— 

2NU74 par 

280 — 

GC508 par 


3NU74 

150 — 

GC509 

26,— 

3NU74 par 

310 — 

GC510 

32,— 

4NU74 

140 — 

GC511 

31,— 

4NU74 par 

290,— 

GC512 

27 — 

5NU74 

205,— 

GC515 

13,50 

5NU74 par 

430,— 

GC516 

16 — 

6NU74 

160,— 

GC517 

18,50 

6NU74 par 

340 — 

GC518 

24,— 

7NU74 

225,— 

GC519 

23,— 

7NU74 pdr 

470 — 

OC169 

32 — 

KC147 


OC170 

38,— 

KC148 


GF501 

94,— 

KC149 


GF502 

72,— 

KC507 

51 — 

GF503 

60,— 

KC508 

42,— 

GF504 

76,— 

KC509 

47,- 

GF505 

58,— 

KC510 


GF506 

48,— 

KD601 

118,— 

GF507 

100,— 

KD601 pdr 


GF514 

52,— 

KD610 


GF515 

47,— 

KF124 

35,— 

GF516 

46,— 

KF125 

38,— 

GF517 

44,— 

KF167 

47,— 

GD617 

43,— 

KF173 

49 — 

GD618 

46,— 

KF503 

Sl- 

GD619 

46,— 

KF504 

67,— 

OC26 

68,— 

KF506 

49,— 

OC27 

115 — 

KF507 

42,— 
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KF517 


95,— 

KF517A 

KF517B 

KF520 


45,— 

KF521 

KF524 


43,— 

KF525 


45 — 

KF551 

KS500 


45,— 

KU601 


120 — 

KU602 


140,— 

KU605 


370,— 

KU606 


300,—■ 

KU607 


450 — 

KFY16 

KFY18 

KFY34 


73 — 

KFY46 


91 — 

KFZ50 


80,— 

KFZ51 

KFZ52 

KFZ53 

KFZ54 


99,— 

KSY21 

KSY34 

KSY62 


67 — 

KSY63 

KSY71 

KSY81 

10PN40 

Fotodiody 

51 — 

1PP75 


50,— 

KP101 


83,— 

KP500 

Fototyristory 

130,— 

KP501 


145 — 

KP502 


160,— 

KP503 


175,— 

KP504 


190,— 

MAA115 

Integrovane obvody 

82,— 

MAA125 


56,— 

MAA145 


70 — 

MAA225 


63,— 

MAA245 


98,— 

MAA325 


69,— 

MAA435 


69,— 

MBA125 


69,— 


MBA145 115,— 

MBA225 92,— 

MBA245 69,— 


Odpory a potenciometry 


Rady jmenovitych odporu 


ftada 

E6 

E12 

E24 

1 

1 

1 



1,1 


1,2 

1,2 



1,3 

1,5 

1,5 

1,5 



1,6 


1,8 

1,8 



2,0 

2,2 

2,2 

2,2 



2,4 


2,7 

2,7 



3,0 

3,3 

3,3 

3,3 



3,6 


3,9 

3,9 



4,3 

4,7 

4,7 

4,7 



5,1 


5,6 

5,6 



6,2 

6,8 

6,8 

6,8 



7,5 


8,2 

8,2 



9,1 


Tolerance: A - 10 %, B - 5 %, C - 1 %, 
bez oznaceni 20 %. 


Odpory miniaturni 0,125 W 0,40 

TR 112a 10 U az 1 MO 
TR 113a 1 Q az 3,3 MO 
v fade E12 tol. A 
E6 tol. A 

Odpory miniaturni izolovane 0,25 W 0,90 

WK 650 53 10 a az 0,1 MH 
v fade E12 tol. A 
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Odpory vrstvove s vetsi spolehlivostl 

TR 144 10 Q az 3,3 MQ, 0,5 W 0,90 
TR 145 1,1 MQ az 10 MQ, 0,5 W 1,— 
TR 146 10 Q az 10 MQ, 1 W 1,50 

TR 147 10 Q az 10 MQ, 2 W 2,30 

v fade E24 tol. A 
El2 tol. A 

Odpory subminiaturni 0,125 W 2,80 

WK 650 54 100 Q az 0,1 MQ 
v fade El2 tol. A 
E6 tol. A 

Odpory pro vyssi teplotu 4,— 

WK 650 24 10 Q az 10 MQ, 2 W 
WK 650 25 10 Q az 10 MQ, 3 W 
v fade E6 tol. A 

Vrstvove odpory 2,80 

TR 106 10 Q az 0,22 MQ, 0,25 W az 

TR 107 10 Q az 0,51 MQ, 0,5 W 18,50 

TR 108 10 Q az 1 MQ, 1 W 
v fade El2 tol. B 
E6 

Pfesne miniaturni odpory 17,50 

WK 650 30 3 Q az 1 kQ, 0,5 W 
WK 650 31 3 Q az 1,5 kQ, 1 W 
fada E6 tol. B, C 

Vrstvove odpory lakovane v trubkdch 
WK 650 05 10 MQ az 5,1 GQ, 250 V 2,40 


Odpory s kovovou vrstvou 

TR 151 100 Q az 3 MQ, 0,25 W 3,40 

TR 152 100 Q az 5,1 MQ, 0,5 W 3,20 

TR 153 100 Q az 10 MQ, 1 W 7,— 

TR 154 100 Q az 10 MQ, 2 W 10,50 

v fade E12 tol. B 

Dratove odpory smahovane s drato- 
vymi vyvody 

TR 510 5,6 Q az 6,8 kQ, 6 W 5,— 

TR 511 10 Q az 12 kQ, 10 W 5,— 

TR 512 10 Q az 22 kQ, 15 W 7,— 

TR 635 10 Q az 1,5 kQ, 1 W 3,80 

TR 636 6,8 Q az 2,2 kQ, 2 W 3,60 

v fade E6 tol. A 

Dratove odpory tmelene s axidlnimi 
vyvody 

TR 505 2,2 Q az 1,5 kQ, 1 W 1,50 

TR 506 2,2 Q az 2,2 kQ, 2 W 1,50^ 


TR 507 4,7 Q az 6,8 kQ, 6 W 1,70 

TR 508 4,7 Q az 12 kQ, 10 W 2 

TR 509 10 Q az 22 kQ, 15 W 2,70 

v fade El 2 tol. A 
E6 tol. A 

Dratove odpory tmelene 

TR 616 4,7 Q az 20 kQ, 10 W 2,50 

TR 617 10 Q az 27 kQ, 15 W 3,— 

TR 618 10 Q az 39 kQ, 25 W 4,60 

TR 619 22 Q az 82 kQ, 50 W 9 — 

TR 620 47 Q az 0,15 MQ, 100 W 30,— 
v fade E6 tol. A 

Dratove odpory tmelene s odbockami 

TR 626 4,7 Q az 12 kQ, 10 W 2,50 
TR 627 10 Q az 27 kQ, 15 W 3 

TR 628 10 Q az 39 kQ, 25 W 4,— 

TR 629 22 Q az 82 kQ, 50 W 6,— 

TR 630 47 Q az 0,1 MQ, 100 W 33,— 

v fade E6 tol. A 

Dratove odpory tmelene specidlni 

WF 674 58 665 Q, 25 W 5,50 

WF 674 59 700 Q, 25 W 6.— 


Potenciometry 

Male potenciometry bez spinace, 

0 18 mm 

TP 180a 60 A s odporovou drahou 
100 Q, 250 Q, 1 kQ, 2,5 kQ, 

5 kQ, 10 kQ, 25 kQ, 50 kQ, 

0,1 MQ, 0,25 MQ, 0,5 MQ, 1 MQ, 

5 MQ, linearm i logaritmicke 8,50 
TP 180a 10/E, 100 Q/N 
TP 180a 20/A, 5 kQ/N 
TP 180a 20/A, 10 kQ/G 
TP 180a 20/A, 0,1 MQ/G 
TP 180a 20/A, 1 MQ/G 
TP 180 20/A, 1 MQ/N 
TP 180a 20a, 5 MQ/N 
TP 180 30/B, 250 Q/N 
TP 180 30/B, 1 MQ/N 
TP 180a 32/A, 1 MQ/G 
TP 180a 32/A, 5 MQ/N 
TP 180 32/B, 0,5 MQ/N 
WN 693 29/a, 10 kQ/G 

Male potenciometry se spinacem , 

0 18 mm 

TP 181a 60 A s odporovou drahou 
100 Q, 250 Q, 1 kQ, 2,5 kQ, 5 kQ, 
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10 kQ, 25 kQ, 50 kQ, 0,1 Mil, 

0,5 MQ, 1 Mil, 5 Mil linearnl a 
logaritmicke 11,50 

TP 181a 14/A, 10 kQ/G 
TP 181a 20/B, 10 kil/G 
TP 181a 60/A, 10 kil/G 

Strednl potenciometry bez spinace, 

0 28 mm 

TP 280n 50 A s odporovou drahou 
100 il, 250 il, 1 kil, 2,5 kil, 5 kil, 

10 kil, 25 kQ, 50 kQ, 0,1 MQ, 

0,5 Mil, 1 MQ, 5 MQ, linearnf a 
logaritmicke 9,50 

TP 280 1'2/E, 25 kQ/N 
TP 280 20/A, 1 MQ/N 
TP 280 20/B, 0,25 MQ/N 
TP 280 20/B, 0,25 MQ/G 
TP 280 30/A, 0,1 MQ/N 7 — 

TP 280 30/A, 0,25 MQ/N 
TP 280 30, 5 Q/N 
TP 280 30/D, 25 kQ/N 
TP'280 30/D, 25 kQ/F 
TP 280 30/D, 0,25 MQ/N 
TP 280 30/D, 0,25 MQ/G 
TP 280 30/D, 1 MQ/N 
TP 280 32/A, 500 Q/N 
TP 280 32/A, 10 kQ/G 
TP 280 32/A, 25 kQ/N/F 
TP 280 32/A, 50 kQ/N 
TP 280 32/A, 0,1 MQ/N 
TP 280 32/A, 0,25 MQ/N 
TP 280 32/A, 0,5 MQ/N 
TP 280 32/A, 0,5 MQ/G 
TP 280 32/A, 1 MQ/N 
TP 280 32/A, 5 MQ/N 
TP 280b 32/B, 5 kQ/N 
TP 280 32/D, 25 kQ/N/F 
TP 280 32/D, 0,25 MQ/N 
TP 280 32/D, 0,25 MQ/G 
TP 280 40/A, 1 MQ/G 
TP 280 40/B, 50 kQ/N 
TP 280 40/B, 0,1 MQ/N 
TP 280 40/B, 0,25 MQ/N 
TP 280 40/B, 0,33 MQ/N 
TP 280 40/B, 0,5 MQ/N 
TP 280 40/B, 1 MQ/N 
TP 280 40/D, 0,25 MQ/N 
TP 280 40/D, 0,25 MQ/G 
TP 280 80/A, 1 MQ/G 
TP 280 80/B, 10 kQ/G 
TP 280b 80/B, 50 kQ/G 11,— 


Strednl potenciometry se spinacem, 

0 28 mm 

TP 281n 50 A s odporovou drahou 
100 Q, 250 Q, 1 kQ, 2,5 kQ, 5 kQ, 

10 kil, 25 kQ, 50 kQ, 0,1 MQ, 

0,25 MQ, 0,5 MQ, 1 MQ, 5 MQ 
linearm i logaritmicke 16,— 

TP 281a MA, 1 MQ/G 
TP 281a TA, 0,5 MQ/G 
TP 281a BLY 0,5 MQ/G 
TP 281a 20/B, 10 kQ/G 
TP 281a 32/B, 10 kQ/G 
TP 281a 32/D, 0,25 MQ/G 
TP 281 40/B, 5 kQ/N 
TP 281b 40/B, 5 kQ/G 21,— 

TP 281a 40/B, 10~kQ/G 
TP 281 40/B, 25 kQ/N 
TP 281a 50/B, 0,5 MQ/N 
TP 281a 50/B, 1 MQ/G 
TP 281a 60/B, 0,5 MQ/G 
TP 281a 60/B, 1 MQ/G 

Potenciometry vrstvovS bez spinace 
a se spinacem 

Nove provedeni, niklovane s pojist- 

nym krouzkem. 19,— 

TP 280n 
TP 281n 

Odporove drahy stejne jako u TP 
280 a TP 281a. 


Strednl potenciometry bez spinace 

TP 283 32/A, 2 x 0,5 MQ/N 14,— 

TP 283 32/A, 1 MQ/N + 1 MQ/N 14,— 
. TP 286 38/A, 2 x 1 MQ/G 17,— 

TP 286 50/A, 2 x 1 MQ/G 17,— 

TP 283 32/A, 2 x 0,5 MQ/N 26 — 

TP 383 32 A, 1 MQ/N + 1 MQ/N 26.— 
TP 286 38/A, 1 MQ/G + 1 MQ/G 14.— 
TP 286 50/A, 2 x 1 MQ/G 14,— 

Strednl potenciometry se spinacem 
TP 287a 28/B, 2 X 10 kQ/G 24,— 


TP 287a 40/A, 0,25 MQ/N + 0,25 
MQ/G 

TP 287a 40/H, 0,25 MQ/N + 

+ 0,25 MQ/G 
TP 287a 40/A, 1 MQ/N + 

+ 0,5 MQ/G 

TP 287a 50/A, 0,1 MQ/N + 

+ 1 MQ/G 

TP 287a 50/H, 2x0,25 MQ/G 
TP 287a 60/A, 10 kQ/N + 5 kQ/G 




TP 287a 60/A, 10 kQ/N + 
+ 0,5 MQ/G 


Potenciometry krwflikove 


TP 170, 0,25 W 

3,60 

TP 210, 0,25 W 

3,50 

TP 210, 10 kQ/G 

4,50 

TP 400, 250 Q/N 

8,50 

TP 400, 1 kQ/N 

8,50 

TP 400, 25 kQ/G s odbockou 

9,50 

TP 400, 25 kQ/G 

8,50 

TP 400, 0,25 MQ/G 

8,50 

TP 400, 0,5 MQ/N 

8,50 

TP 400, 1 MQ/N 

8,50 

Potenciometry nastavitelne (trimry) 

WN 790 25, TP 035, 0,2 W 

2,—; 3,30 

WN 790 26, TP 0,36, 0,2 W 

2,—; 3,30 

WN 790 29, TP 037, 0,2 W 

2,50; 3,70 

WN 790 30, TP 038, 0,2 W 

2,50; 3,70 

TP 040, 0,2 W — nove provedenl 2,20 

TP 041, 0,2 W — nove provedenl 2,20 

WN 790 00 

2,20 


s odporovou drahou 220 Q, 470 £2, 

680 £2, 1 kQ, 1,5 kQ, 2,2 kQ, 

3,3 kQ, 4,7 kQ, 6,8 kQ, 10 kQ, 

15 kQ, 22 kQ, 33 kQ, 47 kQ, 

68 kQ, 0,1 MQ, 0,15 MQ, 0,22 MQ, 

0,33 MQ, 0,47 MQ, 0,68 MQ, 

1 MQ, 1,5 MQ, 2,2 MQ, 3,3 MQ, 

4,7 MQ 

Keramicke potenciometry SOP 

TP 053 E/20, 400 Q az 0,1 MQ/2 W 46,— 
fada E12 

Potenciometry dratove univerzdlnl 


TP 680 11/E, E6, tol. A, 33 Q az 
3,3 kQ/0,5 W 8,— 

TP 680 23/A, E6, tol. A, 33 Q az 
3,3 kQ/0,5 W 8,— 

WN 691 70, E12, tol. A, 12 Q az 
15 kQ/2 W 15 — 

WN 691 85, E12, tol. A, 22 Q az 
15 kQ/2 W 30,— 

Regulacni potenciometry 

TR 621, 10 Q az 16 kQ 32 — 

TR 622, 10 Q az 16 kQ 32,— 

TR 623, 10 Q az 16 kQ 33,— 

TR 624, 10 Q az 16 kQ 33,— 

v fade E6 tol. A 


Menitelne odpory keramicke 

TP 015 bez knofllku 500 Y, 0,5 W 22 — 

TP 017 bez knofllku 

TP 016 s knofllkem 

TP 018 s knofllkem 


Kondenzatory 

Papfrove kondenzatory zastriknute 

Kondenzatory s papirovym dielektri- 
kem jsou impregnovany chlorovanym 
impregnantem a jsou zastriknute do ter- 
moplasticke hmoty. Yyvody jsou z me- 
deneho pocmovaneho dratu. Kondenza¬ 
tory jsou vhodne pro montaz do plosnych 

sp°jd. 

Typ; provozni stejnosmerne (stfidave) no- 
pett 


TC171; 160 V (100 V, 50 Hz) 


10 nF 

1,20 

15 nF 

1,20 

22 nF 

1,20 

33 nF 

1,20 

47 nF 

1,20 

68 nF 

1,20 

0,1 p,F 

1,80 

0,15 [lF 

1,80 

0,22 ^F 

1,80 

0,33 [lF 

2,50 

0,47 yiF 

2,50 

1 p.F 

3 — 

TC 172; 250 V (160 V 9 50 Hz) 


6,8 nF 

1,20 

10 nF 

1,20 

15 nF 

1,20 

22 nF 

1,20 

33 nF 

1,40 

47 nF 

1,40 

68 nF 

1,40 

0,1 p.F 

1,80 

0,15 [xF 

1,80 

0,22 p.F 

1,80 

0,33 p-F 

2,50 

0,47 p,F 

2,50 

TC 173; 400 V (200 V, 50 Hz) 


100 pF 

1,20 

150 pF 

1,20 

220 pF 

1,20 





330 pF 

1,20 

68 nF 

2,— 

470 pF 

1,20 

0,1 jxF 

2,50 

680 pF 

1,20 



1 nF 

1,40 

TC 176; 1600 V (600 V , 50 Hz) 


1,5 nF 

1,40 

1 nF 

1,80 

2,2 nF 

1,40 

1,5 nF 

1,80 

3,3 nF 

1,40 

2,2 nF 

1,80 

4,7 nF 

1,40 

3,3 nF 

1,80 

6,8 nF 

1,40 

4,7 nF 

1,80 

10 nF 

1,40 

6,8 nF 

1,80 

15 nF 

1,40 

10 nF 

1,80 

22 nF 

1,40 

15 nF 

1,80 

33 nF 

1,80 

22 nF 

1,80 

47 nF 

1,80 

33 nF 

2,50 

68 nF 

1,80 



0,1 [lF 

1,80 



0,15 (xF 

2,50 

MP kondenzatory zastnknute 

0,22 [lF 

2,50 



0,33 (jtF 

3,— 

Kondenzatory s dielektrikem z 

me tali- 



zovaneho papiru s regenera cni schopnosti 

TC 174; 630 V (300 V, 50 Hz) 


jsou zastriknuty do termoplasticke hmo- 

2,2 nF 

1,40 

ty. Axialne ulozene vyvody jsou 

z rnede- 

3,3 nF 

1,40 

neho pocmovaneho dratu. Kondenzatory 

4,7 nF 

1,40 

jsou vhodne pro montaz do plosnych 

6,8 nF 

1,40 

spoju. 


10 nF 

1,40 

Typ; provozni stejnosmerne (stridave) na- 

15 nF 

1,40 

pelt 


22 nF 

1,40 



‘33 nF 

1,80 

TC 180; 100 V (63 V, 50 Hz) 


47 nF 

1,80 

15 nF 

2,50 

68 nF 

1,80 

47 nF 

2,70 

0,1 p.F 

2,50 

68 nF 

2,80 

0,15 jxF 

2,50 

0,15 (xF 

2,50 

0,22 p.F 

2,50 

0,22 [iF 

2,40 

0,33 p,F , 

3,— 

0,33 p.F 

3,— 



0,47 {xF 

3,— 

TC 175; 1000 V (400 V, 50 Hz) 


0,68 ^F 

3,30 

100 pF 

1,20 

1 (xF 

3,60 

150 pF 

1,20 

2 p.F 

4,70 

220 pF 

1,20 



330 pF 

1,20 

TC 181; 160 V (100 V , 50 Hz) 


470 pF 

1,20 

10 nF 

1,50 

680 pF 

1,20 

15 nF 

1,50 

1 nF 

1,40 

22 nF 

1,50 

1,5 nF 

1,40 

33 nF 

1,50 

2,2 nF 

1,40 

39 nF 

1,50 

3,3 nF 

1,40 

47 nF 

1,50 

4,7 nF 

1,40 

56 nF 

1,50 

6,8 nF 

1,40 

68 nF 

1,50 

10 nF 

1,40 

82 nF 

1,50 

15 nF 

1,40 

0,1 (xF 

2,—■ 

22 nF 

1,40 

0,15 jxF 

2 — 

33 nF 

2 — 

0,22 jxF 

2,— 

47 nF 

2,— 

0,33 jxF 

2,50 



• 11 


71 



0,47 (xF 

2,50 

1 [xF 

3,— 

TC 182; 250 V (160 V, 50 Hz) 

3,3 nF 

1,50 

33 nF 

1,80 

39 nF 

1,80 

56 nF 

1,80 

68 nF 

1,80 

82 nF 

1,80 

0,1 p.F 

2 — 

0,15 pF 

2,— 

0,33 pF 

2,50 

TC 183; 400 V (200 V, 50 Hz) 

1,5 nF 

1,60 

2,2 nF 

1,60 

6,8 nF 

1,60 

10 nF 

1,60 

22 nF 

1,60 

3 9 nF 

1,80 

47 nF 

1,80 

56 nF 

1,80 

68 nF 

1,80 

0,1 pF 

2,40 

0,22 pF 

2,40 

TC 184; 630 V (300 V, 50 Hz) 

1 nF 

1,60 

1,5 nF 

1,60 

2,2 nF 

1,60 

3,3 nF 

1,60 

4,7 nF 

1,60 

6,8 nF 

1,60 

10 nF 

1,60 

15 nF 

1,60 

22 nF 

1,60 

33 nF 

2,— 

39 nF 

2,— 

47 nF 

2,— 

56 nF 

2 — 

68 nF 

2 — 

82 nF 

2,— 

0,1 pF 

2,50 

0,15 pF 

2,50 

TC 185; 1 000 V (400 V , 50 Hz) 

15 nF 

2.— 

22 nF 

2,— 

33 nF 

2,50 

39 nF 

2,50 

47 nF 

2,50 

56 nF 

2,50 

68 nF 

2,50 


Papirove kondenzatory epoxidov& 

Kondenzatory s papirovym dielektri- 
kem jsou imp regno vany tvrdym impreg- 
nantem (epoxidovou pryskyrici). Povrch 
je odizolovan od svitku. Vyvody z mede- 
neho dratu jsou pocmovany a jsou ulo- 
zeny tak, aby indukcnost kondenzatoru 
byla co nejmensi. Dovolena tolerance ka- 
pacity je ± 20 % (oznaceni A ± 10 %). 

Typ; provozni stejnosmerne (stridave) 
napeti; prvnl cena je za bezne provedeni, 
druba cena plati pro kondenzatory s tole- 
ranci 10 % (oznacene v typovem znaku 
A). 


TC 191; 160 V (120 V , 50 Hz) 



Kcs 

Kcs 

10 nF 

2,70 

2,90 

15 nF 

2,70 

3,— 

22 nF 

2,70 

3,— 

33 nF 

2,80 

3,10 

39 nF 

2,90 

3,10 

47 nF 

2,90 

3,20 

56 nF 

2,90 

3,20 

68 nF 

3 — 

3,30 

82 nF 

3,— 

3,40 

0,1 pF 

3,20 

3,50 

0,22 pF 

3,70 

4,— 

0,47 pF 

4,70 

3,— 

TC 193; 400 V (250 V, 

50 Hz) 


1 nF 

2,70 

3,— 

1,5 nF 

2,70 

3,— 

2,2 nF 

2,70 

3;— 

3,3 nF 

2,70 

3,— 

4,7 nF 

2,80 

3 — 

6,8 nF 

■2,80 

3,— 

10 nF 

2,80 

3,20 

15 nF 

2,90 

3,20 

22 nF 

2,90 

3,20 

33 nF 

3,~- 

3,40 

39 nF 

3,20 

3,40 

47 nF 

3,20 

3,50 

56 nF 

3,30 

3,70 

68 nF 

3,40 

3,80 

82 nF 

3,50 

3,90 

0,1 pF 

3,70 

4,10 

0,22 pF 

4,60 

5 — 

TC 195; 1 000 V (300 V, 50 Hz) 


1 nF 

2,80 

3,10 

1,5 nF 

2,90 

3,10 



2,2 nF 

2,90 

3,10 

3,3 nF 

2,90 

3,20 

4,7 nF 

2,90 

3,20 

6,8 nF 

2,90 

3,20 

10 nF 

3 — 

3,30 

15 nF 

3,20 

3,50 

22 nF 

3,40 

3,70 

33 nF 

3,60 

3,90 

39 nF 

3,70 

4,20 

47 nF 

3,90 

4,30 

56 nF 

4,20 

4,50 

68 nF 

4,40 

4,90 

82 nF 

4,70 

5,20 

0,1 pF 

5,20 

5,70 


Kondenzatory krabscove MP 


Kondenzatory jsou navinuty z metali- 
zovaneho papiru s regeneracm schopnosti, 
jsou tesne uzavreny v kovovych pouz- 
drech. Yyvody kondenzatoru prochazeji 
sklenenymi pruchodkami a tvori je poci- 
novane pajeci spicky. Svitky jsou od 
pouzder odizolovany. 

Typovy znak; provozni napeti 


TC 451; 160 V (bes pfichytek) 


0,5 jaF 

1 p.F 

2 [aF 
4 (aF 

2x0,25 jjtF 
2 X 0,5 pF 
2x1 pF 


TC 453 ; 160 V (postr. pfichytka) 

0,5 pF 

1 pF 

2 ptF 
4 pF 

2x0,25 pF 
2x0,5 pF 
2 X 1 pF 


4.50 

5.50 
6 — 
8 — 
7,— 
7,— 
8 — 


0,— 
6 ,— 

6.50 

8.50 

7.50 
7,50 
9 — 


TC 455; 160 V (spodni pfichytka) 


0,5 pF 6,— 

1 pF 6,— 

2 pF 6,50 

4 pF 8,50 

2 x 0,25 pF 7,50 

2>^0,5pF 7,50 

2x1 pF 9,— 


TC 457; 250 V (bez pfichytek) 

0,1 pF 
0,16 pF 
0,25 pF 
0,5 pF 
1 pF 

2X0,1 pF 
2x0,25 pF 
2x0,5 pF 

TC 459; 250 V (postr. prichytka) 

0,1 pF 
0,16 pF 
0,25 pF 

0,5 pF 

1 |zF 

2x0,1 pF 

2 X 0,25 pF 
2X0,5 pF 


5,50 

5,50 

5.50 
6 — 
6 ,—■ 

6.50 

7.50 
8 — 


6,—■ 
6 — 
6 ,— 
Kcs 
6,50 
6,50 
7 — 
8^— 
8 ,— 


TC 461; 250 V (spodni prichytka) 

0,1 pF 

0,16 pF. 6,— 

0,25 pF 6,— 

0,5 pF 6,50 

1 pF 6,50 

2 x 0,1 pF 7,— 

2 X 0,25 pF 9,— 

2x0,5 pF 9,— 

TC 471; 160 V (bez pfichytek) 

4 pF * 8,— 

8 pF 10 — 

2x1 pF 9,— 

2 X 2 pF 10,— 

2x4 pF 12,— 

TC 473; 160 V (postr. prichytka) 

4 pF 8,50 

8 pF 10,50 

2x1 pF 9,— 

2x2 pF 10 — 

2x4 pF 12,50 

TC 475; 250 V (bez pfichytek) 

1 pF 7 — 

2 pF 8,— 

4 pF 10,— 

8 pF 15,— 

2 x 0,5 pF 9,— 

2x1 pF 10,— 

2x2 pF 11 — 

2x4 pF 16 — 




TC 477; 250 V (postr. pHchytka) 


1 jxF 

7,50 

2 ^xF 

8,50 

4 [xF 

10,50 

8 (jlF 

15, — 

2x4,5 [xF 

9,— 

2x1 [xF 

10,50 

2x2 ^xF 

11,50 

2x4 jxF 

16,— 

TC 479; 400 V (bez pHchytek) 


0,1 [xF 

6,50 

0,16 jxF 

6,50 

0,25 jxF 

6,50 

0,5 txF 

7,50 

1 txF 

7,50 

2 jxF 

10,— 

4 jxF 

14,50 

2x0,1 jxF 

8 — 

2x0,25 txF 

9 — 

2x0,5 (xF 

9,—■ 

2x1 jxF 

12 — 

2x2 jxF 

15,50 

TC 481; 400 V (postr. pHchytka} 


0,1 txF 

7,— 

0,16 jxF 

1 7,— 

0,25 (xF 

7,— 

0,5 \iF 

8,— 

1 [lF 

Sr- 

2 txF 

IO,— 

4 [xF 

14,50 

2x0,1 txF 

8,50 

2x0,25 ^F 

9,50 

2x0,5 fxF 

10,50 

2x1 ^F 

12,— 

2x2 ^xF 

16,— 

TC 483; 600 V (bez pHchytky) 


0,1 jxF 

6,50 

0,16 ^xF 

6,50 

0,25 [xF 

6,50 

0,5 ^xF 

7,50 

1 jxF 

, 8,50 

2 {xF 

10,50 

4 jxF 

16,— 

2 X 0,1 fxF 

9,— 

2x0,25 ^xF 

9,50 

2x0,5 [iF 

10,50 

2x1 t^F 

13,- 

TC 485; 600 V (postr. pHchytka) 


0,1 ^xF 

7,™ 


0,16 fiF 7,— 

0,25 nF 7,— 

0,5 (aF 8,— 

1 [F 9,— 

2 [F 11,— 

4 [xF 16,50 

2x0,1 (xF 9,— 

2x0,25 (xF 9,50 

2x0,5 |xF 11 — 

2x1 (xF 13,— 

TC 486; 1 000.V (bez pfichytky) 

0,1 [xF 7,50 

0,16 [xF ’ 7,50 

0,25 fxF 7,50 

0,5 (xF 8,50 

1 (xF 10,50 

2 jxF 16,— 

2x0,5 [xF 13,— 

2x1 (xF 17 — 

TC 487; 1 000 V (postr. pfichytka) 

0,1 [xF ' 8 — 

0,16 (xF 8— 

0,25 [xF 8,— 

0,5 (xF 9,— 

1 ixF 11,— 

2 (xF 16,50 

2x0,5 fxF 13,50 

2x1 jxF 17,50 

TC 651; 160 V (bez pfichytky) 

16 (xF 15 — 

32 (xF 21 — 

64 [xF 36,— 

2 x 8 (xF 17, — 

2X16 (xF 23,— 

2x32 (xF 37 — 

TC 653; 160 V (postr. pHchytka) 

16 fxF 15,—: 

32 (xF 21,— 

64 [xF 36,— 

2 x 8 jxF 18,— 

2x 16 jxF 23,— 

2 x 32 [xF 40 — 

TC 655; 250 V (bez pfichytky) 

8 ixF 15,— 

16 fxF 22 — 

32 [xF 36 — 

2 x 4 [xF 17,— 

2 x 8 (xF 23, —■ 

2x16 jxF 37?— 


1 

W 



TC 657; 250 V (postr. prichytka ) 

8 pF 

15,— 

16 pF 

23,— 

32 pF 

36,— 

2 X 4 pF 

17,50 

2x8 pF 

24 — 

2 X16 pF 

37,— 

TC 659; 400 V (bez prichytky) 

4 pF 

15,— 

8 pF 

23 — 

16 pF 

38,— 

2 X 2 pF 

18,- 

2x4 pF 

24,— 

2x8 pF 

39 — 

TC 661; 400 V (postr. prichytka) 

4 pF 

16,— 

8 pF 

24,— 

16 pF 

38 — 

2x2 pF 

18,— 

2x4 pF 

25,— 

2x8 pF 

39,— 

TC 663; 600 V (bez prichytky) 

2 pF 

13 — 

4 pF 

16,50 

8 pF 

24,— 

2x1 pF 

15,50 

2x2 pF 

18,50 

2 x 4 pF 

25,— 

TC 665; 600 V (postr. prichytka) 

2 pF 

12,— 

4 pF 

16 — 

8 pF 

24,— 

2x1 pF 

13,— 

2 x2 pF 

18,— 

2x4 pF 

25,— 

TC 667; 1 000 V (bez prichytky) 

2 pF 

15- 

4 pF 

22 — 

8 pF 

36 — 

2x1 pF 

18,— 

2x2 pF 

25,— 

2 X4 pF 

39 — 

TC 669; 1 000 V (postr. prichytka) 

2 pF 

15 — 

4 pF 

22,— 

8 pF 

36 — 

2x1 pF 

18,— 

2x2 pF 

25,— 

2x4 pF 

39,— 


Miniaturm elektrolyticke 
kondenzatory 


Kondenzatory jsou v hlimkovych 
pouzdrech s medenymi pocmovanymi 
vyvody. Kondenzatory jsou utesneny 
tvrdou pryzx; jsou vhodne i pro plosne 
spoje. 

Typ; provozni (spickove) napeti 


TE 980; 3 V (4 V) 

500 pF 6,50 

1 000 pF 8 — 

TE 981; 6 V (8 V) 

10 pF 5,— 

20 pF 5,50 

50 pF 6,50 

TE 982; 10 V (8 V) 

500 pF 6,50 

1 000 pF 9,— 


TE 984; 15 V (18 V) 

5 pF 
10 pF 
20 pF 
50 pF 
100 pF 
200 pF 
500 pF 
1 000 pF 


5,— 
5,50 

5.50 
4,20 
4,60 
5 — 

6.50 
9 — 


TE 986; 35 V (40 V) 

2 pF 

5 pF 
10 pF 
20 pF 
50 pF 
100 pF 
200 pF 
500 pF 

TE 988; 70 V (80 V) 

0,5 pF 

1 pF 

2 pF 
5 pF 
10 pF 
20 pF 
50 pF 
100 pF 
200 pF 


5,- 

5,50 

5,50 

4,20 

4,70 

4,90 

5.50 

7.50 


5 — 
5,— 
5,50 
5,50 
4,20 
4,30 
4,80 

5.50 

6.50 



l 

7! 




10.50 

15.50 
24,— 


TE 990; 160 V (184 V) 

2 pF 

5,— 

10 |xF 

5,50 

20 jxF 

5,50 

TE 992; 350 V (385 V) 

0,5 [lF 

5,50 

2 fxF 

5,50 

5 jxF 

5,50 

10 pF 

6,50 

20 p.F 

7,— 

TE 993; 450 V (495 V) 

0,5 ^F 

5,50 

1 jxF 

5,50 

2 p.F 

5,50 

5 jxF 

6,- 

10 ^xF 

6,50 


Elektrolyticke kondenzatory 
pro plosne spoje 
s jednostrannymi vyvody 

Kondenzatory jsou tesne uzavreny ve 
valcovych hlinikovych pouzdrech. Roz- 
tec vyvodu je zajistena distancni podloz- 
kou. Polarita vyvodu je oznacena prislus- 
nymi znamenky na pouzdrech v bllzkosti 
vyvodu. 

Typ; provosnl (spickove) napeti 


TC 941; 6 V 


10 [iF 

7,— 

20 ilF 

7 — 

50 [xF 

7,— 1 

100 jxF 

7,50 

200 [xF 

7,50 

TC 942; 10 V 

5 txF 

7 — 

10 jxF 

7 — 

20 jxF 

7 — 

50 jxF 

7,50 

100 (xF 

7,50 

TC 943; 15 V 

2 (xF 

7,— 

5 [xF 

7,— 

10 jxF 

7,50 

50 jxF 

7,50 

TC 445; 350 V (385 V) 


200 jxF 

22,— 


20 +.20 [iF 
50 + 50 [iF 

100 + 100 (jtF 
TC 446; 450 V (500 V) 


50 p.F 12,— 

100 p,F 16,50 

200 [xF 26,— 

20 + 20 (jlF 12,— 

50 -f 50 (jtF 18,50 

100 + 100 exF 29— 

TC 447 01 

20 fxF/50 V + 20 jjlF/450 Y + 

+ 100 fxF/450 Y 25,— 

TC 447 02 

20 jxF/30 V + 50 plF/50 V + 

+ 50 p.F/350 Y ’ 21,— 

TC 447 63 

20 p.F/50 V + 50 fxF/350 Y + 

+ 50 p.F/350 Y . 21,— 

TC 447 04 

20 jjlF/50 V + 50 txF/450 Y + 

+ 50 ^F/450 Y 24,— 

TC 447 05 

20 [xF/350 Y + 50 ^xF/350 Y + 

+ 50 p.F/350 Y 21,— 

TC 447 06 ' ’ “ * 1 

50 (xF/50 V + 50 exF/450 Y + 

+ 100 p.F/450 Y 31,— 


Elektrolyticke kondenzatory 
s pajecimi o£ky 

TC 530a; 12 V 

500 (xF 
1 000 [xF 

TC 531a; 30 V 
200 (xF 
500 jxF 

TC 532a; 50 V 

100 [xF 
200 jxF 

TC 533a; 160 V 

50 jxF 
100 [xF 

TC 534a; 250 V 
50 exF 
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2,90 

3,20 


TC 535a; 350 V 

20 pF 

7 — 

50 pF 

10 — 

TC 536a; 450 V 

10 pF 

6,50 

20 pF 

6,— 

50 pF 

11 — 


EEektrolyticke kondenzatory 
s centralnf maticf 


TC 517a; 250 V 

32 pF 

7 — 

50 pF 

9,— 

10 -f 10 pF 

8,— 

20 -f 20 pF 

9,50 

50 -f 50 pF 

12,50 

TC 519a; 350 V 

50 pF 

10,50 

100 pF 

14,50 

200 pF 

22,— 

20 + 20 pF 

11” 

50 -f 50 pF 

16 — 

100 F 100 pF 

24,— 

TC 521a; 450 V 

20 pF 

9 — 

50 pF 

12 — 

100 [xF 

16 — 

200 pF 

26,— 

10 F 10 pF 

10 — 

20 F 20 pF 

12,50 

50 F 50 pF 

19 — 

100 F 100 pF 

30,— 


Elektrolyticke kondenzatory 
v pouzdrech z plasticke hmoty 
s jednostrannymi vyvody 

Oznacenl polarity je na viku koixden- 
zatoru. Spickove napetl lze na kondenza- 
tor prilozit kratkodobe (30 az 60 vterin). 

Typ; provoznl (spickove) napetl 

TE 002; 6 V (8 V) 

50 pF 3— 

200 pF 3,20 


TE003; 10 V (12 V) 

10 pF 
100 pF 

TE 004 ; 15 V (18 V) 

5 pF 2,90 

20 pF ' 2,90 

50 pF 3,20 

TE 005; 35 V (40 V) 

2 pF 3,— 

10 pF 3,20 

20 pF 

TE 006; 70 V (80 V) 

2 pF 3,— 

5 pF 3,20 

10 pF 3,30 


Papfrove kondenzatory 
pro veika napetl 

Kondenzatory jsou urceny do obvodu 
se jmenovitym stejnosmemym napetim 
vetsim nez 1 600 Y. Svitek kondenzatoru 
je tesne uzavren ve valcovem pouzdre 
z izolantu. Jeden vyvod tvori ocelovy 
svornik, druhy polep je pripojen na oce- 
love pocmovane dno se svormkem. 

TC'620; Ifi kV 
10 nF 
25 nF 
50 nF 
0,1 pF 
0,25 pF 

TC 621; 2,5 kV 

5 nF 28,— 

10 nF 28 — 

25 nF 29 — 

50 nF 29,— 

0,1 pF 32,- 

TC 622; 4 kV 

5 nF 29 — 

10 nF 29^— 

25 nF ai- 

SO nF 32,— 

TC 623; 6 kV 

5 nF 29,— 


28,— 
28,— 
29,— 
30 — 

21 ,— 


I 

7 ? 
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10 nF 
25 nF 

TC 624; 10 kV 

5 nF 
10 nF 

TC 625; 16 kV 

1 nF 
2,5 nF 


30 — 

31 — 


31,— 

35,— 


30,— 

33,— 


Elektrolytick6 valcove kondenzatory 
pro mala napeti 

Kondenzatory jsou v hlimkovych pouz- 
drech s pajecimi ocky. Pouzdro neni od- 
izolovano od svitku a neni vyvodem za- 
porneho polu, lze je vsak s timto polem 
spojit. 

Typ; provozni (spickove) napeti 


TC 934; 12 V (14,4 V) 

5000 [xF 18,— 

10 000 pF 36 — 

TC 936; 25 V (30 V) 

1 000 pF 8,50 

2 000 p,F 14,50 

TC 937; 50 V (57,5 V) 

500 (jtF 8,50 

1 000 [xF 13,50 

2 000 jxF 23,— 

5 000 [jtF 51,— 

TC939; 150 V (172,5 V) 

200 p.F 9,50 

500 [xF 16,50 

1 000 p,F 28— 

2 000 [xF 51,— 


^ SKdove kondenzatory 

Slxdove kondenzatory jsou vhodne do 
vysokofrekvencmck obvodu, kde se vy- 
zaduji male ztraty, velky izolacnx odpor 
a maly teplotm cinltel. 

TC 210; zalisovane v bakelitu, rozmery 
13 X 7 X 4,6 mm,, provozni napeti 500 V; 
tolerance A — 10 %, B — 5 %, C — 1 %. 


5 az 43 pF/A 

1 — 

/B 

1 — 

/c 

1,20 

44 az 130 pF/A 

1,20 

/B 

1,20 

/c 

1,40 

131 az 220 pF/A 

1,50 

/B 

1,50 

/c 

1,70 

221 az 300 pF/A 

1,80 

/B 

1,80 

/c 

.2 — 

301 az 390 pF/A 

2 — 

/B 

2,— 

/c 

2,20 

391 az 470 pF/A 

2,20 

■ /B 

2,20 

/c 

2,50 

471 az 560 pF/A 

2,50 

/B 

2,50 

/c 

2,70 

561 az 640 pF/A 

2,50 

/B 

2,50 

/c 

2,70 

641 az 750 pF/A 

3,— 

/B 

3,—■ 

/C 

3,20 


TC 211; zalisovane v bakelitu, rozmery 
18x11x5,5 provozni napeti do 91 pF 
je 1 000 Y, od 100 pF do 1 000 pF 500 Y. 


10 az 56 pF/A 

1,80 

/B 

1,80 

/c 

2,— 

57 az 110 pF/A 

2,— 

/B 

2,—■ 

/c 

2,50 

111 az 170 pF/A 

1,50 

/B 

1,50 

/c 

1,70 

171 az 220 pF/A 

1,50 

/B 

1,50 

/c 

1,70 

221 az 270 pF/A 

1,80 

/B 

1,80 

/G 

2 — 

271 az 330 pF/A 

2 — 

/B 

2 , — 

/C 

2,50 

331 az 390 pF/A 

2,20 

/B 

2,20 

/c 

2,60 
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391 az 430 pF/A 

2,50 

/B 

2,50 

/c 

2,70 

431 az 510 pF/A 

2,50 

/B 

2,50 

/C 

2,70 

511 az 560 pF/A 

2,70 

/B 

2,70 

/c 

3 — 

561 az 620 pF/A 

3,— 

/B 

3,— 

/C 

3,20 

621 az 680 pF/A 

3,— 

/B 

3,— 

/c 

3,50 

681 az 750 pF/A 

3,— 

/B 

3,— 

/c 

3,50 

751 az 820' pF/A 

3,50 

/B 

3,50 

/c 

4,— 

821 az 910 pF/A 

3,50 

IB 

3,50 

/c 

4,— 

911 az 1 000 pF/A 

4,— 

/B 

4,— 

/c 

4,50 


Polystyrenove kondenzatory valcove 

Dratove vyvody jsou k polepum kon- 
denzatoru privareny a ulozeny tak, aby 
kondenzatory mely minimalm indukc- 
nost. Vyvod vnejslho polepu je oznacen 
na stxtku kondenzatoru prouzkem. 

Typ; provozni napeti 
TC 281; 100 V 


10,12, 15,18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 
68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 


270 pF rozmer 

0 3x7 mm 

Kcs 

1,50 

330, 390, 470, 560 



680 pF 

3x10 mm 

1,50 

820 pF, 1 nF 

3,5 X 10 mm 

1,50 

1,2 nF, 1,5 nF 

3,5 X 15 mm 

1,50 

1,8, 2,2, 2,7, 

3,3 nF 

4,5 X 15 mm 

1,60 

3,9, 4,7 nF 

5 X 15 mm 

1,60 

5,6, 6,8 nF 

6x15 mm 

1,60 

8,2 nF 

6,5x15 mm 

1,60 

10 nF 

7x15 mm 

1,60 


Terylenove kondenzatory 

Terylenove kondenzatory se mohou po- 
uzivat v zarizenich, kde se vyzaduje velka 
spolehlivost a stalost. Mohou pracovat 
v nejtezsich klimatickych podmmkach. 
Vyvody jsou dratove, jeden vyvod delsi. 
Cela kondenzatoru jsou zalita aralditem 
F. 


Typ; provozni napeti 


TC-279; 160 V 

10 nF rozmer 0 

6 X 18 mm 

2,70 

22 nF 

7X18 mm 

2,70 

33 nF 

9x18 mm 

2,80 

39 nF 

8x23 mm 

2,90 

47 nF 

9x23 mm 

2,90 

56 nF 

10 X 23 mm 

2,90 

68 nF 

10 X 23 mm 

3,— 

82 nF 

11 X 23 mm 

3,— 

0,1 p,F 

11x29 mm 

3,20 

0,15 txF 

12 X 29 mm 

3,70 

0,22 p.F 

14 X 29 mm 

3,70 

0,33 (xF 

16 X 29 mm 

4,70 

0,47 [xF 

17 X 33 mm 

4,70 

0,68 [xF 

19 X 23 mm 

4,70 

1 pF 

22 X 33 mm 

5,50 

TC 280; 250 V 

10 nF rozmer 0 

8x18 mm 

2,90 

15 nF 

9 X 18 mm 

3 — 

22 nF 

10 X 18 mm 

3 — 

33 nF 

10 X 18 mm 

3,10 

39 nF 

11 X 23 mm 

3,10 

47 nF 

11 X 23 mm 

3,20 

56 nF 

12 X 23 mm 

3,20 

68 nF 

9 X 29 mm 

3,30 

82 nF 

11 X 29 mm 

3,40 

0,1 pF 

13 X 29 mm 

3,50 

0,15 pF 

15 X 29 mm 

3,50 

0,22 pF 

17 X 33 mm 

.4 — 

0,33 pF 

19 X 33 mm 

4,— 

0,47 pF 

21 X 38 mm 

5,— 

Rozbehove 

elektrolyticke 

Atadenzatory 

JR 

$ 

35? 


Jsou urceny pro 
zapojeni do porno cne 





faze jednofazovych a synchronnlch mo- 
torku maleho vykonu, pro stndavy proud 
125 a 220 V s kmitoctem 50 Hz. Konden¬ 
zatory jsou v hlimkovych pouzdrech, od- 
izolovanych od svitku kondenzatoru. Yv- 
vody tvori kabel s pryzovou izolaci a pry- 
zovym plastem. Kondenzator je urcen 
pro pferusovane zatizem, dob a pripojem 
na pine jmenovite napeti nesmi byt delsi 
nez 2 s s prestavkami nejmene 3 minuty. 
Teplota pri provozu max. +50 °C. 


TC 465; 150 V, 50 Hz 


60 pF 

50 — 

100 jxF 

65 — 

150 pF 

70 — 

320 jjtF 

98 — 

TC 547; 220 V , 50 Hz 


60 [xF 

57 — 

100 pF 

73 — 

160 [xF 

92,— 

200 jxF 

112 — 


Elektrolyticke kondenzatory tantalove 

Tantalove elektrolyticke kondenzatory jsou kondenzatory s tekutym elektrolytem 
ve stribrnem lakovanem pouzdre. Yyvod zaporneho polu je medeny pocinovany, spoj ti¬ 
ny s pouzdrem. Yyvod kladneho polu je niklovy pocinovany, prochazi epoxidovou za- 
livkou. 


Typove 

oznaceni 

Jmenovite 

stejnosmerne 

napeti 

Spickove 

napeti 

Jmenovitd 

kapacita 

Cena 

Kcs 

TE 151 

4 Y 

4,8 Y 

80 fxF 

4,20 

TE 152 

10 Y 

12 Y 

50 fxF 

5,50 

TE 154 

25 V 

BOY 

20 jxF 

5,50 

TE 156 

SOY 

60 Y 

10 p,F 

5 — 

TE 158 

70 V 

84 V 

5 fxF 

5,—- 


Odrusovaci kondenzatory 


Provedeni 

Typove 

oznaceni 

Stridave 

napeti 

Kapacita 

Rozmery 

[mm] 

Cena 

Kcs 

Jednoduchy kon¬ 
denzator bezpec- 
nostni. Pouzdro 
z plasticke hmoty. 
Lankove vyvody. 

TC 250 

' 250 Y 

5nF 

0 10x30 

4,50 

Jednoduchy tesny 
kondenzator. Yy- 
vody jsou dratove, 
medene. 

WK 724 51 

250 Y 

0,1 jxF 

0 18x51 

5,— 

Jednoduchy kon¬ 
denzator v hlini- 
kovem pouzdre. 

■ 

TC 251 

TC 252 

250 Y 
250 Y 

50 nF 

0,1 pF 

0 16x32 

0 16x45 

5,— 

5,50 
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Provzdnl 


Typove 

oznaceni 


Stridave 

napeti 


Lankove vyvody 

TC 253 

250 Y 

Dvojite konden- 
zatory v hliniko- 

TC 242 

250 Y 

vych pouzdrech 
nebo trubce. Lan¬ 

TC 254 

250 Y 

kove vyvody 



Troj ite kondenza- 
tory s bezpecnost- 
nimi kapacitami 
v hlinikovych 
pouzdrech nebo 
trubkach nebo 

TC 243 

250 Y 

pouzdrecb z plas- 
ticke hmoty. Vy¬ 

TC 255 

250 Y 

vody jsou z izolo- 
vaneho lanka. 

WK 724 72 

250 Y 

Trojity tesny kon- 
denzator. Medene 
drat, vyvody 

WK 724 52 

250 V 

Trojite kondenza- 
tory v hlinikovych 

TC 240 

250 V 

trubkach. Lanko¬ 
ve vyvody. 

TC 256 

250 Y 


TC 257 

250 V 


TC 258 

250 Y 

Trojity konden- 
zator tesny v ko- 
vove trubce. Me¬ 



dene dratove vy¬ 
vody. 

WK 724 53 

250 V 

Trojity sirokopas- 
movy kondenzator 
s tlumivkami 



2x10 pFL Pouz- 
dro z plasticke 
hmoty, vyvody 
lankove. 

1 

TC 241 

250 V 


Kapacita 

Rozmery 

[mm] 

Cena 

1 Kcs 

i 

0,25 p,F 

0 25x50 

5,— 

50 nF + 

+ 5nF 

0 14x55 

8,50 

50 nF + 

+ 5 nF 

0 16x39 

8,50 

20 nF + 

+ 2x2,5 nF 

0 14x35 

8,50 

,0,1 [xF + 

+ 2x2,5 nF 

0 18X47 

8,50 

20 nF + 

0 10 X 

8,- 

+ 2 X 2,5 nF 

X 18 X 33 


0,1 + 

+ 2 x 2,5 nF 

0 18X57 

8,50 

0,1 [xF + 

+ 2x2500 pF 

~0 18x50 

8,50 

20 nF + 

+ 2x2,5 nF 

0 14x42 

8,50 

50 nF + 

+ 2 x 1,25 nF 

0 16x46 

8,50 

0,1 (xF + 

+ 2x2,5 nF 

0 18x60 

8,50 

0,1 +F + 

0 20 X52 

8,™ 


+ 2X2,5 nF 


0,1 +F + 0 19 X 

+ 2 X2,5 nF X21x45 


15,50 

































































TK 409; hmota St. K47N; drat, vyvody ; 250 V Kcs 


trubka 0 2,5 X 10 mm 

8,2 pF 

± 20 % 

1,60 


10 

10% 

1,60 

0 2,5 X12 mm 

33 

20% 

1,60 


39 

10 % 

1,60 

0 2,5 X16 mm 

47 

20% 

1,60 


56 

10% 

1,60 

TK 416; hmota Rutilit; drat, vyvody; 160 V 

trubka 0 2,5 X10 mm 

68 pF 

± 20 % 

1,60 


82 

10% 

1,60 

0 2,5 X16 mm 

150 

20% 

1,60 

180 

TK 425; hmota Permitit 2000; drat, vyvody; 250 V 

10 % 

1,60 

trubka 0 2,5 X 10 mm 

470 pF 

+ 50,-20 % 

1,60 


680 

± 20 % 

1,60 


1 nF 

+ 50, — 20 % 

1,60 

0 2,5x16 mm 

1,5 nF 

+ 50, — 20 % 

1,60 


TK 749; hmota Permitit 6000; 

drat, vyvody; 40 V 





desticka 10 X10 mm 


15 nF 

+ 80, 

— 20% 

3,80 

10 X16 mm 


22 nF 

+ 80, 

— 20 % 

4,20 



33 nF 

+ 60, 

— 20 % 

4,20 

16 X16 mm 

«■ 

47 nF 

+ 50, 

- 20 % 

8,70 

TK 750; hmota Permitit 6000; 

drat, vyvody; 40 V 





desticka 10 X16 mm 


47 nF 

+ 80, 

— 20 % 

8,70 



68 nF 

+ 50, 

- 20 % 

8,70 


100 nF 

+ 50, 

- 20 % 

8,70 

TK 751; hmota Permitit 6000; 

drat, vyvody , 250 V 





desticka 10 X10 mm 


3,3 nF 

+ 80, 

— 20 % 

3,— 



4,7 nF 

+ 50, 

- 20 % 

3,— 



6,8 nF 

+ 50, 

-20% 

3- 



10 nF 

+ 50, 

-20% 

3,— 

TK 752; hmota Permitit 6000; 

drat, vyvody; 250 V 





desticka 6x6 mm 

680 pF 

+ 80, 

- 20 % 

1,90 



1 nF 

+ 50, 

- 20 % 

1,90 



1,5 nF 

+ 50, ■ 

- 20 % 

1,90 



2,2 nF 

+ 50, ■ 

- 20 % 

1,90 

TK 564; hmota Permitit 6000; 

drat, vyvody; 250 V 





pruchodka bez armatury, 0 3 

X 8 mm 

1 nF 

+ 80, - 

- 20 % 

1,50 



1,5 nF 

+ 80,- 

—*20 % 

1,50 

TK 583; hmota Permitit 6000; 

drat, vyvody; 250 V 

„ 




pruchodka 0 2,5 X10 mm 


2,2 nF 

+ 80,- 

- 20 % 

4,60 



3,3 nF 

+ 50,.- 

-20% 

4,60 

2,5 X16 mm 


4,7 nF 

+ 80, - 

-20% 

4,60 




TK 586; hmota Permitit 6000; drat, vyvody 

pruchodka 0 4x10 mm 
4x16 mm 
4x25 mm 


Reproduktory 

Elektrodynamicke s bezrozptylovym 
magnetem PERMAG (K), PERMAG A 
(AK), PERMAG (A), PERMAG-I (I), 
nebo orientovany ferit DUROX (F). Kru- 
hove reproduktory maji oznacem ARO, 
elipticke ARE. Mimo typizovane se vy- 
rabeji i reproduktory podle specialmch 
pozadavku, oznacovane ARZ nebo vys- 
kove, oznacovane ARV (rozmery v mm). 


Reproduktory typizovane 

Kcs 


ARE 367 

125x80, F, 412 

50,— 

ARE 369 

125x80, F, 4 Q 

49,— 

ARE 389 

125X80, F, 4fl 

49,— 

ARE 467 

160x100, F, 4 0 

50,— 

ARE 489 

160x100, K, 4 a 

50 — 

ARE 567 

205x130, F, 4 a 

52,— 

ARE 589 

205 X130, K, 4 a 

52 — 

ARE 667 

255x160, F, 4 a 

78,— 

ARE 689 

255x160, K, 4 a 

72,— 

ARO 367 

0 100, F, 4 a 

49,— 

ARO 389 

100 , K, 4 a 

49,— 

ARO 567 

165, F, 4 a 

52 — 

ARO 589 

165, K, 4 a 

52 — 

ARO 667 

200 , F, 4 a 

75 — 

ARO 689 

200, K, 4 a 

70 — 


Reproduktory hloubkove 


ARZ 369 

0 100, F, 4 a 

92,— 

ARZ 668 

203, F, 8 a 

96,— 

ARZ 669 

203, F, 4 a 

94,— 

ARO 711 

270, 1 , 4 a 

250,— 

ARO 814 

340, A, 4 a 

385,— 

ARO 835 

340, A, 4 a 

420 — 

ARO 932 

390,A, 15 a 

1 100 — 

ARO 942 

390, A, 30 a 

1 100,— 


Reproduktory vyskove 

ARY 081 75 X 50, K, 4 Q 48 — 

ARV 261 0 100, F, 4 Q 59,— 


350 V 


4,7 nF 

+ 80, 

— 20 % 

4,70 

6,8 nF 

+ 80. 

- 20 % 

4,70 

10 nF 

+ 80, 

— 20 % 

4,70 


Reproduktory miniaturnf 


ARZ 081 

0 65, K, 8 a 

54,— 

ARZ 085 

50, K, 8 a 

56 — 

ARZ 087 

38, K, 8 a 

63 

ARZ 088 

65, K, 8 a 

54,— 

ARZ 089 

65, K, 20 a 

56,— 

ARZ 090 

65, K, 16 a 

56 — 

ARZ 091 

65, K, 25 a 

56 — 

ARZ 092 

65,K, 75 a 

65,— 

ARZ 095 

50, K, 25 a 

58 — 

ARZ 097 

38, K, 25 a 

65,— 

ARZ 098 

75, K, 75 a 

69 — 


Reproduktory atypicke 


ARZ 341 

0 117, A, 25 a 

60 — 

ARZ 381 

0 117, AK, 4 a 

59,- 

ARZ 384 

125x80, K, 4 a 

49 — 

ARZ 385 

0 100, K, 4 a 

48,— 

ARZ 386 

125x80, K, 16 a 

51,— 

ARZ 387 

0 ioo, k, 16 a 

50,— 

ARZ 388 

125x80, K, 8 a 

50,— 

ARZ 389 

0 100, K, 8 a 

49 — 

ARZ 391 

100 , K, 12 a 

50 — 

ARZ 489 

180 x 80, IC, 4 a 

58,— 

ARZ 572 

g okrasnou mrlzkou 



0 160,F, 4 a 

82,— 

ARZ 662 

280x80, F, 4 a 

54,— 

ARZ 689 

280x80, K, 4 a 

52,— 

ARS 571 

s rimeckem 0 160, 



F, 4 a 

135,— 


Reproduktory tfakove 

ART 481 vyskovy (T 1) 250 — 




Reproduktorove skrinky a soustavy - oznaceni ARS 

Kcs 

ARS 231 stolm s regulaci, 190 X 143 X 100, 100 Y 125,— 

ARS 232 stolm bez regulace, 190 X 143 X 100, 100 Y 115,— 

ARS 235 stolm bez regulace, 190 X 143 X 100, 4 95,— 

ARS 243 stolm s regulaci, 260 X 175 X 100, 100 Y 145,— 

ARS 245 stolni bez regulace, 260 X 175 X 100, 4 Q 110,— 

ARS 265 zavesna bez regulace, 250x250x135, 100 Y 145,— 

ARS 293 stolm s regulaci, 403x273x175, 100 Y 195,— 

ARS 294 stolm s regulaci, 448 X 265 X 185, 100 Y 240,— 

ARS 295 stolm bez regulace, 403 x273xl75,4Q 160,— 

ARS 296 stolm bez regulace, 448 X 265 X 185, 4 H 205,— 

ARS 712 stolm, drevena-dyhovana, 190 X 258 X 165, 4 14 300,— 

ARS 713 stolm nebo regalova, drevena dyhovana, 190 X 258 X 168, 4 Q 320 — 

ARS 715 stolm nebo regalova, z plasticke hmoty, 150x245x 240, 4 14 150,— 


Sloupy a dvojice 

reproduktorovy sloup osazeny ctyrmi reproduktory o 0 
160 mm, dreveny dyhovany, vhodny do interieru, 200 X 800 X 
X 113, 4 0/10 YA 650,— 

reproduktorovy sloup osazeny ctyrmi reproduktory o 0 
200 mm, dreveny matny nater, moznost pouziti v krytych 
mfstnostech a prostorach, 250 X 1200 X 170, 100 V/15 VA 1 480,— 

dvojice reproduktorovych sloupu ARS 770, ulozena do trails- 
portniho kufru, 830 X 430 X130 1 730,— 

Ozvucnice pro volna prostranstvi 

Yyrabeji se v provedem z plastickych hmot, odolavaji vnejsim povetrnostmm vli- 
vum. Pripojuji se na rozvodny system ustredny (100 V). 


ARS 403 polyetylen. ozvucnice, moznost smerovanl zvuku, 0 430 X 

X453, 100 Y/6 YA 205,— 

ARS 432 ozvucnice ze skel. laminatu, moznost smerovanl, 0 635x672, 

100 Y/12,5 VA 680 — 

ARS 432 reenstrantni ozvucnice z polyetylenu, 280 X 500 X 480, 

100 Y/25 YA 1 220,— 

ARS 456 reenstrantni ozvucnice z polyetylenu, 280 X 500 X 480, 

100 V/15 YA 830 — 


Ostatni reproduktorove soustavy 


Jsou urceny predevsim pro narocnejsi zajemce o kvalitni reprodukci jak monofonni, 
tak stereo fonni. Skrine jsou drevene, dy ho vane. Zavesuji se bud na stenu, nebo roz- 
misfuji do bytoveho zarizeni. 


ARS 710 

obsah 5 1, 4 Q, 10 YA, osazena reproduktory hloubkovym 
o 0 100 mm a vyskovym 50 X 75 mm, rozmer 150 X 245 X 



X 248 mm 

420,* 

ASS 720 

obsah 12 1, 4 C2, 10 YA, osazena reproduktory hloubkovym 
o 0 200 mm a vyskovym 50x75 mm, rozmer 320 X 480 X 

X 115 mm 


470,- 



ARS 770 
ARS 771 
ARS 780 



ARS 725 

ARS 730 

ARS 732 

ARS 736 

ARS 737 

ARS 738 
ARS 739 

ARS 744 

ARS 704 

ARS 815 


obsah 12 1, 4 H, 10 VA, osazena reproduktory hloubkovym 
o 0 200 mm a vyskovym o 0 100 mm, rozmer 320 X 480 X 
X 115 mm 

(DIXI) obsab 25 1, 4 Q, 10 YA, osazena reproduktory o 0 
200 mm a 160 X 100 mm, bez pripojne snury, rozmer 422 X 
X 695 X 124 mm 

obsah 25 1 } 4 0,15 VA, osazena dvema reproduktory o 0 200 
a dvema 160 X 100 mm, bez pripojne snury, velikost 422 X 
X 695 X 124 mm 

obsah 25 1, 4 Q, 10 VA, osazena reproduktorem o 0 200 mm 
a vyskovym reproduktorem o 0 100 mm, pripojna snura 2 m, 
rozmer 422 X 695 X 124 mm 

obsah 251, 4£1,15VA, osazena dvema reproduktory o 0 
200 mm a vyskovym o 0 100 mm, bez pripojne snury, velikost 
422 X 695 X 124 mm 


470 ,- 


740,— 
860,— 
660,— 


860, 


obsah 25 1,100 V, 5 VA, osazena reproduktory o 0 200 mm 

a o 0 100 mm, bez pripojne snury, velikost 422 X 695 X 124 mm 810,— 

obsah 251,100 V, 10 VA, osazena dvema reproduktory o 0 

200 mm a jednlm o 0 100 mm, bez pripoj. snury, velikost 

422 X 695 X 124 mm 1 000,— 


obsah 351, 4 Q, 25 VA, osazena dvema reproduktory o 0 
200 mm, stredopasmovym 160 X 100 mm a vyskovym 75 X 50 
mm, pripojovaci snura 3 m, provedem orech, teak, palisandr, 
velikost 360x630x225 mm orech 960 — 

teak 1 300,— 

obsah 2001,15 Q, 100 V, 50 VA, osazena sesti reproduktory 
o 0 200 mm dub, jasan 2 360, 

paldao 2 420,— 


obsah 5 1, 4 £1,15 VA, osazena dvema reproduktory o 0 

200 mm a vyskovym 50 X 75 mm, velikost 180 X 270 X 155 mm 570, - 


ALS 301 
AMM 410 
AMM 100 


Mikrofony elektromagneticke 

miniaturm mikrofon o 0 26 X 10,5 mm, uzivany do nasloucha- 
cich pristroju ^ 56, 

specialru mikrofon s rozmery 11x16x8 mm, vhodny zejmena 
pro kvalitnejsi sluchadla 80, 

elektromagneticky mikrofon s rozmery 33 X 51 X 16 mm, s ve- 
stavenym prepinacem funkce diktafonu 100, 


AMD 101 
AMD 102 
AMD 103 


Mikrofony elektrodynamicke 

dynam. mikrofon s vestavenym transformatorem, vystup 

100 kO, odklopny stojanek, kulova charakteristika 200,— 

mikrofon bez transformatoru, vy stup 200 O, drzalc se zavitem 

pro upevnem na vysouvaci stojan, kulova charakteristika 150,— 

dynam. mikrofon bez transformatoru, vystup 200 fl, odklopny 

stojanek, kulova charakteristika 120,— 




AMD 108 


dynam. mikrofon bez transformatoru, vystup 200 £1, oddelitel- 
ny stojanek, kulova charakteristika 130,— 

AMD 152 souprava: dynam. mikrofon AMD 102 a mikrofonm transfor- 
mator ATM 103 s prevodem 200 £2/100 kO v krytu z plastxcke 
hmoty. Mikrofon lze upevnit na vysouvaci stojan 250,— 

AMD 200 dynam. mikrofon valcoveho tvaru s vystupnim transformato- 
rem, vystup 2000 £2, kordioidni charakteristika, moznost uziti 
pro solovy zpev nebo reportaze. Odklada se do stolmho stojan- 


ku AYM 105, nebo pomoci objimky AYM 301(AYM 303) 
na vysouvaci stojan 320,— 

AMD 202 dynam. mikrofon valcoveho tvaru, obdobny jako AMD 200, 

ale bez transformatoru s vystupem 200 £1 295,— 

AMD 210 dynam. mikrofon valcoveho tvaru s vestavenym prepmacem 
,,HUDBA-S.EC 41 s transformatorem a vystupem 2 000 £1. 

Upevneni jako u AMD 200 390,— 

AMD 270 souprava mikrofonu pro stereofonm smmam - dva mikrofony 
AMD 210 a mikrof. drzak AYM 351 nebo AYM 353, v nichz 
se mikrofony upevhuji na vysouvaci stojan 870,— 

AMD 602 dynam. reportazm mikrofon valcoveho tvaru s transformato¬ 
rem a vystupm impedanci 100 kO s prepmacem, osmickova 
charakteristika 250,— 

AMD 603 dynam. mikrofon stejneho vzhledu jako AMD 602 bez trans¬ 
formatoru, vystup 200 £2 200,— 

AMD 621 reportazm mikrofon valcoveho tvaru s upevnovacim konekto- 
rem a zavitovou matici, osmickova charakteristika, vystup 
200 H, upevhuje se na ohebnou hadici 210,— 

AMD 626 dynam. reportazm mikrofon AMD 621 vcetne ohebne pancero- 

ve hadice delky 388 mm 370,—■ 

AMD 627 jako AMD 626, delka pancerove hadice 518 mm 370,— 

AMD 902 dynam. mikrofon bez transformatoru, vystup 200 £2, bez sto- 

janku, kulova charakteristika 100,— 


Mikrofony ostatni 

AMK 102 krystalovy mikrofon, upevneny na klasickem konektoru, 

umoznuji pomoci mezispojky pripevneni na vysouvaci stojan 80,— 

AMC 412 kondenzatorovy mikrofon pro nejnarocnejsi amaterske zajem- 
ce a k profesionalnim studiovym ucelum. K mikrofonu jsou do- 
davany dve vlozky; s kulovou charakteristikou pro vsesmerove 
snimam napr. celeho orchestru, s kardioidni charakteristikou 
pro zduraznem soloveho nastroje nebo zpevaka. Napajec mi¬ 
krofonu s polovodici, pripojovaci shura k zesilovaci, sifova snu- 
ra k zesilovaci, sifova shura. Mikrofon je upevnen na nastavo- 
vacim stolnim stojanu, moznost upevnem na vysouvaci stojan 4 950,—■ 

AMC 412 kondenzatorovy mikrofon k souprave AMC 462 2 450,—■ 


Pnslusenstvi 

Mikrofonni stojdnky stolni 

AYM 102 2 AF 140-02/L, lakovany, podkovicka se zavitem 3/8 23,— 

AYM 105 2 AF 140-08, pro dynam. mikrofony AMD 200 a AMD 210 16,— 



27 


71 



Mikrofonni stojanky vysouvacl 

AYM 202 2 AK 140-01, jako podstavec skladaci trmozka se zavitem 

3/8 350, : — 

AYM 301 mikroh objimka, mnoznuji upevneni mikrofonu AMD 200, 

202 a 210 na vysouvaci stojan 16,— 

AYM 351 mikrof. drzak stereo pro dva mikrofony AMD 210 98,— 

Prodlusovaci snura k reproduktorovym soustavam, ukoncend oboustr, zdstrckami 

AYR 050 delka 3 m 26,— 

AYR 100 delka 5 m 28,— 

AYR 200 delka 10 m 33 — 

AYR 250 delka 20 m 73 — 

2AK 762 05 dvoupramenna snura 80 cm, ukoncena miniat. vidlicemi, 

pro naslouchaci pristroje 8,— 

ATM 101 mikrofonni transformator k vestaveni do zesilovace, prevod 

200 D/100 k£l, 0 34 x 25 mm 66,— 

ATM 103 mikrofonni prizpusobovaci transformator v krytu z plasticke 
hmoty, umoznujici pripojeni mikrofonu bez transformatoru 
ke vstupn zesilovace s velkou impedanci. Prevodni pomer 

200 a/ioo kfi. 1 " loo,— 


Sluchatka elektrodynamicka 

ARF 200 dynamicka stereofonni sluchatka (s malou impedanci) pro na« 
rocny poslech. Moznost pripojeni k televiznim prijimacum, 
rozblasovym prijimacum a zesilovacum. Lze doplnit nausniky 


AYF 210 ^ 250— 

ARF 250 dynamicka monauralm sluchatka (s malou impedanci) s mag- 
netickym mikrofonem na nastavitelnem drzaku, vhodna pro 
vyucovani, telefonni ustredny, k radiovym pojxtkum. Lze do¬ 
plnit nausniky AYF 210 440,— 

AYF 210 sluchatkove nausniky potazene plast. hmotou, elasticke, hy- 

gienicke 37,—- 

S 02 sluchatko se zvukovodem, pripojovaci kolik o 0 2,5 mm, im¬ 
pedance 8 O, japonsky vyrobek 30,— 

S 03 stejne provedeni jako S 02, pripojovaci kolik o 0 3,5 mm 30,— 

Orb it a sluchatko se zvukovodem, souosy pripoj ovaci konektor, impe¬ 
dance 40 £1, SSSR 30,— 


Vystupns transformatory, sitove transformatory 


VT 36 


VT 37 
BT 38 


vystupni transformator pro tranzistory s kolektorovou ztratou 
do 50 mW. Impedance primaru 300 £1, sekundaru 10 £1, vinuti 
prim. 252 z dratu o 0 0,19 mm CuL, odpor 17 O, vinuti sek. 

100 z dratu o 0 0,4 mm CuL, odpor 1 £1 20,— 

obdobny jako YT 36, sek. vinuti ma vsak 64 z dratu o 0 0,5 mm 
CuL, odpor 0,4 Q, impedance 4 Cl 20,— 

budici transformator pro dvojcinne koncove stupne s tranzisto¬ 
ry 50 mW ve tride B. Prevod 3 : (1 + 1), vinuti prim. 


28 • ~rr Ry 
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YT 38 

BT 39 

YT 39 
2AN 673 04 

2AN 673 11 
2AN 673 32 

9WN 676 07 

9WN 663 02 

9WN 663 03 


9WN 663 04 


9WN 663 05 


PN 650 03.6 


3 000 z, drat a 0 0,08 mm CuL (500 Q), vinuti sek. 2x1 000 z, 
drat o 0 0,08 mm CuL (2x 210 £1) 

prevod (6,4+6,4): 1, vimiti primaru 2 X 410 z, drat 0 0,19 mm 
CuS, 2 X 15 Q, vinuti sek. 64 z, drat 0 0,5 mm CuS -- 0,44 H, 
imp. 4 - 5 Lt 

slouzi k ziskani symetrickeho napeti pro buzeni dvoj cinny ch 
koncovych stupnu s tranzistory 165 mW v tfide B. Vi¬ 
nuti prim. 1 600 z, drat o 0 0,08 mm CuL (260 fl). Vinuti sek. 
2x1 000 z, drat o 0 0,125 mm CuL bifilarne (2 X 95 O) 
vinuti prim. 2 X 142 z, drat o 0 0,3 mm CuL bifilarne (2 X 
X 1,9 Q), Vinuti sek. 64 z, drat o 0 0,5 mm CuL (0,44 Q) 
vystupni transformator pro rozvod 100 V. Prim, napeti 100 V, 
vykon 1,5; 3 + 6 W; moznost volby. Impedance prim. 1,5 W 
— 6 600 O, 3 W- 3 300 O, 6 0 — 1 650 O, cinny odpor vinuti 

1,5 W- 254 O, 3 W- 137 O, 6 W - 72 O, sek. 0,27 Q. Prevod p: 

1.5 W - 2,7 V, 3 W - 3,9 V, 6 W - 5 V 

obdobny jako 2 AN 673 04, vykon 0,7 W. Napeti prim. 100 V, 
impedance sek. 4 O 

obdobny jako 2AN 673 04, vykon 12, 5 W. Prim, impedance 

12.5 W- 800 0,10 W - 1000 O, 8 W - 1 250 O, impedance sek. 

4 O 

vystupni transformator vhodny pro zesilovace s koncovymi 
elektronkami 2 x EL84 v protitaktnim zapojeni s vykonem 
10 W. Prim, impedance 2x4 000 Q, sek. impedance 4 az 5 O. 
Prevod 44,6 - 40 + 3 %. Prim.* indukcnost 40 H. Rozsah pre- 
nasenych signalu (/ re f = 1 kHz) je 40 az 16 000 Hz pro 
zkreslem 5 % 

sitovy transformator k napajeni pristroju s elektronkami rady 
E s max. zhavicim proudem 4,25 A a max. anodovym prondem 
80 mA. Vstupni napeti 120/220/240 V, 50 Hz. Vystupni napeti 

6,3 V/4,25 A, 2 x 245 V/80 mA. Otepleni max. 55 °C. Zkratove 
neodolny. Pojistka 0,5 A/220 az 240 V, 1 A/120 V. Velikost: 
vyska 87 mm, sirka 70 mm a hloubka 67 mm 
sifovy transformator k napajeni pristroju s elektronkami fady 
E a max. zhavicim proudem 4,75 A a max. anodovym proudem 
100 mA. Vstupni napeti 120/220/240 V, 50 Hz. Vystupni nape¬ 
ti 6,3 V/4,75 A, 2 X 243 V/100 mA. Otepleni max. 55 °C. Zkra¬ 
tove neodolny. Pojistka 0,6 A pro 220 az 240 V, 1,6 A pro 120 V. 
Velikost: vyska 100 mm, sirka 80 mm a hloubka 72 mm 
sifovy transformator k napajeni pristroju s elektronkami fady 
E s max. zhavicim prondem 5,3 A a max. anodovym proudem 
125 mA. Vstupni napeti 120/220/240 V, 50 Hz. Vystupni napeti 

6,3 V/5,3 A, 2 X 250 V/125 mA. Otepleni max. 55 °C. Zkratove 
neodolny. Pojistka 0,8 A pro 220 az 240 V, 1,6 A pro 120 V. Ve¬ 
likost: vyska 100 mm, sirka 80 mm a hloubka 72 mm 
sifovy transformator k napajeni pristroju s elektronkami fady 
Ea max. zhavicim prondem 6,3 A a max. anodovym prondem 
150 mA. Vstupni napeti 120/220/240 V, 50 Hz. Vystupni napeti 

6,3 V/6,3 A, 2 X 225 V/150 mA. Otepleni max, 55 °C. Zkratove 
neodolny. Pojistka 1,6 A pro 220 az 240 V, 2 A pro 120 V. Veli¬ 
kost: vyska 100 mm, sirka 80 mm a hloubka 80 mm 
filtracni tlumivka s indukenosti 5 H a cinnym odporem asi 
430 Q, 3 000 z, drat CuL o 0 0,112 mm. Je na jadfe El 12 X 16. 
Max. proud 50 mA. Tlumivka je impregnovana 


24 ,- 


22 ,- 

26, 


20 ,- 


42,— 


35,— 
67 — 


40, 


120 ,- 


145— 


190 — 


210 — 


15 - 



PN 650 01.6 filtracm tlumivka s indukcnosti 8 H a cinnym odporem 290 Cl, 

3 900 z, drat CuL o 0 0,18 mm. Je na jadre El 20x16. 

Max. proud 65 in A. Tlumivka je impregnovana. 25,— 

PN 650 02.6 filtracm tlumivka s indukcnosti 9 H, cinnym odporem vinuti 
160 11, 3 100 z, drat CuL o 0 0,25 mm. Je na jadre El 25x25. 

Max. proud 85 mA. Tlumivka je impregnovana 57,— 

PN 650 00.6 filtracm tlumivka s indukcnosti 5.2 H, cinny odpor vinuti 
93 2 520 z, drat CuL o 0 0,28 mm. Je na jadre 

El 25x20. Max. proud 100 mA. Tlumivka je impregnovana 49, — 


Merici pristroje 


40 V 
60 V 

100 V 5 500 Q ±5% 


210 ,— 
210 ,— 
215,— 


Panelove pristroje magnetoelektricke 

Jsou konstruovany pro mereni proudu 
a napeti. Ve spojeni se stykovym usmer- 
novacem Ize s nimi merit stridave proudy 
a napeti (MuP). Pouzdra pristroju jsou 
z lisovaci tvrditelne hmoty a ctvercove 
pruceli je z termoplastu. Pristroje jsou 
urceny pro zapustenou montaz, specialni 
prichytky jsou dodavany s pristrojem. 
Pristroje jsou cejchovany pro provoz ve 
svisle poloze. Rucka pristroje je rovna, 
zakoncena nozem. Vliv feromagnetickeho 
panelu na presnost mereni je zanedba- 
telny a neni treba jej respektovat. 

MP 40: rozmer pruceli 40x40 mm, vy- 

chylka rucky 90°, delka stupnice asi 


30 mm. Trida presnosti 
0,035 kg. 

60 p.A vnitrni odpor 

2,5, vaha 

Kcs 

4 000 a ±25 % 

205,— 

100 [xA 1 800 a ±25% 

210,— 

1mA 330 Cl ±25% 

200,— 

10 mA 3,5 Q ±15 % 

200,— 

25 mA 

200,— 

40 mA 

200 — 

60 mA 

200,— 

100 mA 

200,— 

250 mA 

200,— 

4 A 

240,— 

10 A 

240 ,— 

IV 550 Cl ±5 % 

210,— 

2,5 V 

210,— 

4 V 

210,— 

6 V 

210 — 

10 V 

210,— 

15 V 

210 — 

25 V 

210,— 


MP 80: rozmer pruceli 80x80 mm, vy- 
chylka rucky asi 80°, delka stupnice asi 
57 mm. Trida presnosti: 1,5, vaha 


0,2 kg. 

40 [jlA vnitrni odpor 



6 000 a ±25 % 

240,— 

100 pA 

1 800 0 ±25 % 

240,— 

150 pA 

850 a ±25 % 

240 — 

1 mA 

185 n ±15 % 

185,— 

40 mA 

185,— ' 

100 mA 


185 — 

1 A 


195 — 

10 A 


190,— 

IV 

2.000 12 ±5 % 

230,— 

10 V 

230,— 

15 V 


230,— 

25 V 


230,— 

40 V 


230,— 

60 V 


230,— 

100 V 


225,— 

MuP 80 

150 yA 


275,— 

250 (iA 


275 — 

150 mA 


225 — 

25 A 


260,— 

40 v 


260 — 

100 Y 


260,— 

250 V 


255,— 


MP 120: rozmer pruceli 120 X 120 mm, 
vycbylka rucky asi 80°, delka stupnice 
asi 97 mm. Trida presnosti 1,5, vaha 
0,3 kg. 


40 pA 

vnitrnf odpor 

6 00012 ±25 % 

250 — 

100 pA 

1 800 12 ±25 % 

255 — 

150 pA 

850 12 ±25 % 

255 — 

1 mA 

185 12 ±15 % 

200 — 




10 mA 

is a ±15% 

210 — 

40 rriA 

200 — 

100 m V 


210,— 

1 A 


240,— 

10 A 


240 — 

10 mV 

ioo a ±5 % 

260 — 

100 mV 

400 £1 ±5% 

260 — 

1 Y 

2 000 0 ±5 % 

215,— 

10 Y 

215 — 

25 Y 


215 — 

40 Y 


215 — 

60 Y 


215 — 

100 V 


215 — 

250 V 


255,— 

MuP 120 

150 p,A 


290,— 

250 p,A 


290 — 

100 mA 


235,— 

25 V 


255,— 

40 Y 


255,— 

100 V 


255,— 

250 Y 


255,— 


PHstroje D 22 

Pristroj je opatren miniaturmm meri¬ 
cim magnet oelektrickym ustrojim. Otoc- 
na cast ma vnitrm hroty ulozene v safiro- 
vych loziscich. Merici ustroji je upevneno 
na zakladni desce. Plait pristroje je 
z pmhledne hmoty. Rucka je sipova. Prx- 
stroj je cejchovan pro provoz ve svisle 
poloze. Rozmer pruceli je 22 X 22 mm. 

D 22 200 pA, ubytek napeti 

180 mV 125,— 

Montazni a provozni pristroje 

Klest’ovy ampervoltmetr KA V 

Je urcen k provoznimu mereni strida- 
veho proudu bez prerusem mereneho ob- 
vodu, pouhyrn obemknutim vodice ce- 
listmi klesti. Merit lze na volnych vodi- 
cich, pojistkach, vyvodech kabelovych 
blav apod, do napeti 650 Y. Vodic musi 
byt jednozilovy, muze byt pancerovan. 
Pro trvale merem mozno pristroj zavesit 
na vodic. Maximalm prumer mereneho 
vodice je 50 mm, presnost pristroje 2,5; 
provozm napeti 650 V, zkusebm napeti 
2 000 Y. 

Rozsahy napeti: 300—600 Y; 


proudu: 10—30—100—300—1000 A. 
Rozmery: 333 X 100 X TO mm. 830,— 

Klest’ovy ampervoltmetr KAVm 

Rozsahy napeti: 60—300—600 Y; 

proudu: 6—12—30—120 A. 

Max. otevfeni celisti 27 mm, trida pres- 
nosti 2,5; 

rozmery: 171 X 74 X 45 mm 670,— 

Meric izolacnich odporu Megmet 

Pro merem izolacnich odporu ve ven- 
kovmch kabelovych sitich stejnosmer- 
nych i stridavych, elekfrickych stroju a 
instalaci. Namereny izolacni odpor zkou- 
seneho zafizeni se cte primo na stupnici 
v M£2. Rucka se pri merem rychle ustali 
bez chvem nebo kyvam. IClikovy induk- 
tor dava stejnosmeme, kondenzatorem 
dobre vyhlazene napeti 100, 500 nebo 
1 000 Y. Megmet se vyrabi ve ctyrech ty¬ 
pe ch: 

Megmet 100 s mericim napetim 
100 Y pro merem od 0,01 do 

10 M a 475,— 

Megmet 500 s mericim napetim 
500 Y pro mereni od 0,05 do 
50 UQ 565,— 

Megmet 1000 s mericim napetim 

1 000 Y pro merem od 0,1 do 

100 MO 715,— 

Megmet 2500 s mericim napetim 

2 500 Y pro merem 0 do 500 M£1 

a 50 do 5 000 MO 1265 — 

Meric zemnich odporu Terromet 

Pouziva se k merem zemnich odporu 
hromosvodu, pracovnich a ochrannych 
odporu v silnoproudych a slaboproudych 
zafizenich. Vliv cizich zemnich odporu je 
vykompenzovan. Zdrojem proudu je stej- 
nosmerne dynamo na klikovy pohon. 

Rychlost otaceni pri ruenim pohonu je 
150 az 170 ot/min, delka stupnice pri¬ 
stroje je 75 mm, vaha 1,1 kg. 

Merici rozsah: 0 az 100 £1 945,— 

Univerzalm merici pristroje 

DU 10 

Pro rychla, spolehliva a presna mereni 
v laboratorich, radioopravnach, na rrion- 
tazich, k mereni stejnosmernych a strida- 
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vych proudu a napeti i cinnych odporu. 
Citlive ustroji ma spotrebu 20 pA 
(50 kQ/Y) pro stejnosmerny a 60 pA 
(16,6 kn/Y) pro stridavy proud. Tlacit- 
kove zapinani umoznuje merit temer sou- 
casne proudy i napeti. 

Stejnosmerne proudove rozsahy od 0,02 do 
6 000 mA - presnost 1,5 %, 
stejnosmerne napetove rozsahy od 0,3 do 
600 Y - presnost 1,5 %, 
stridave proudove rozsahy od 0,12 do 
6000 rnA - presnost 2,5 %, 
stridave napetove rozsahy od 3 do 600 V - 
presnost 2,5 %. 

Mereni odporu: 0 az 30 kf2 a 0 az 3 MO; 
presnost 1 % z delky stop nice. Zdroj na¬ 
peti 1,5 Y vestaven. Pri mereni strida- 
vych proudu do 6 A a napeti do 60 V 
o kmitoctu do 20 000 Hz je pridavna 
chyba + 2,5 %, pri 120 Y a kmitoctu do 
10 000 Hz ±6%. Rozmery 182x 
X 107X70 mm 1 110,—Kcs 

Merici souprava QDU 10 

Umoznuje rozsirit rozsaby mereni stej- 
nosmerneho proudu a napeti u pristroje 
DU 10. Souprava QDU 10 obsabuje: 

1. univerzalni merici pristroj DU 10; 

2. bocnik BM 2 pro mereni proudu do 
30 A. 

Bocnik je nutno zatezovat jmenovitym 
proudem 30 A jen kratkodobe (5 minut); 
trvale je mozno zatizit bocnik proudem 
25 A; 

3. vysokonapefovy predradnik VNR 
s rozsahem do 30 kY; 

4. kufrik potazeny ini it a ci kuze na ulo- 
zeni pristroje a prislusenstvi 

1760 — Kcs 

Merici pristroj DU 20 

Je urcen k mereni stejnosmerneho i stri- 
daveho proudu a napeti, odporu, kapacit, 

vykonu a urovne nf 
signalu. Pristroj je 
konstruovan na des- 
ce s plosnymi spoji. 
Celkovy pocet meri 
cichrozsahuje 42,po- 
mer sousednicb roz- 
sahu je vzdy 1:3. 
Pristroj ma i uni¬ 
verzalni tranzistoro- 
vy chranic s mziko- 


vym vypinacem, ktery odpoji pristroj od 
mereneho obvodu pri pretizeni, prepd- 
lovani nebo nespravne manipulaci. 

Zdkladni merici rozsahy proudu: 

20 pA az 10 A, 

napeti: 300 niY az 1000 V, 

odporu: 2 Q az 10 kO; 2 kQ az 10 MO; 

0,2 MQ az 1 000 MO, 
kapacit: 100 pF az 0,5 uF; 10 nF az 
50 pF; 

vystupniho vykonu a urovne nf signalu: 
—15 az +19 dB. 

Presnost mereni stejnosmernych prou¬ 
du a napeti je 1 %; stridavycb proudu a 
napeti 1,5 %. S predradnikem YNR moz¬ 
no merit napeti do 30 kV. Yaha asi 
1,75 kg: rozmery 160x200x98 mm 

2 910,— Kcs 

Zkousec baterii ZB 2 

Maly voltmetr soustavy magnetoelek- 
tricke s nulou uprostred, s rozsahem 
3-0-3 Y, s vestavenym zatezovacim boc- 
nikem a dvema dotekovymi hroty ke 
zkousce stavu olovenych akumulatoru. 
Cervenymi ryskami jsou na ciselniku vy- 
znacena napeti pro kapacitu akumula¬ 
toru 33, 66, 100, 132, 165 Ah. Pokud se 
ruck a pohybuje v mezich policek, je aku- 
mulator nabit nebo pripustne castecne 
vybit. Trida presnosti 2,5; stupnice 
37,5 mm; vaha asi 0,36 kg 205,— Kcs 

Zkousec napeti ZN 1 a ZN 2 

Zkousec typu ZN 1 umoznuje zjisfovat: 

a) nizke napeti (s rozsirenim do 500 V) 

110—220—380—500 V (stridave), 
110—120—440—500 Y (stejnosmer¬ 
ne); 

b) fazovy vodic; 

c) poradi fazi trifazove soustavy. 

Dob a mereni zejmena nejvyssiho na¬ 
peti nema byt delsi nez 10 s. K urceni fa- 
zoveho vodice slouzi doutnavka. Poradi 
fazi se urcuje doutnavkou a obvodem 
z odporu a kapacity, ktery vytvari na¬ 
peti vuci nulovemu vodici v zavislosti na 
fazi 75,— Kcs 

Zkousecka typu ZN 2 umoznuje: 

a) indikovat mala napeti: 

12—24—48 Y (stridave); 

12—24—54 Y (stejnomeme); 




b) zjisXovat souvislost elektrickych ob- 
vodu (vnitrm baterie) do celkoveho 
odporu asi 25 a. Dob a mereni max. 
15 s. 65,— Kcs 

Tranzistorovy mustek RLC 10 

Lze jim merit cinne odpory, kapacitu 
kondenzatoru a indukcnost v rozsahu nej- 
beznejipouzivanycb hodnotvoboru silno- 
proude i slaboproude elektrotechniky. 
Mustek je v pouzdm z plasticke hmoty, 
na jehoz dolm casti jsou tlacitka pro za- 
pojovani stejnosmerneho nebo stridaveho 
napajeru mustku. 

K mereni cinnych odporu se pouziva 
Wheatstonuv mustek, k mereni lcapacit 
De-Sautyho a k mereni indukcnosti Max- 
welluv mustek. Zdrojem proudu pro stej¬ 
nosmerna mereni je baterie, pro stridava 
tranzistorovy generator, napajeny touto 
baterii. Indikatorem pri stejnosmernem 
mereni je galvanometr. Pro stridava me- 
reni je vestaven tranzistorovy zesilovac, 
Mustek lze pouzit take jako zdroj strida- 
veho napeti asi 0,3 V o kmitoctu 1 000 Hz. 
Zakladni merici rozsahy — odpory: 

0,05 O az 2 MH (rozdeleno do 7 roz¬ 
sahu,) 

kapacity: 50 pF az 20 p.F (rozdeleno do 

5 rozsahu), 

indukcnosti: 5 mH az 20 H (rozdeleno 

do 3 rozsahu). 

Trida presnosti 2,5. Delka stupnice 
250 mm. Zdroj proudu baterie 3 V, 
typ 223 1 340,— Kcs 

Male prenosne oh i rime try DxM 

Jsou urceny pro rychla mereni cinnych 
odporu. Merici ustroji je soustavy magne- 
toelektricke. Na celni stene jsou tri nebo 
ctyri pripojne svorky. Rozsahy pro pripo- 
jenl jednotlivych svorek jsou vyznaceny 
v ho mi casti vicka. Giselnik je podlozen 
zrcatkem. 


Zdrojem proudu je baterie 4,5 V. 
Vaha asi 0,40 kg. 


Rozsahy pristroju: 

DxM s tlacitkem 

Kcs 

0-15-150 a 

295 — 

0-50-500 a 

360 — 

DxM bez tlacitka 

0-1,5-15 kO 

300,— 

0-5-50 kO 

310 — 

o-i-io-ioo ka 

355 — 


0-2,5-25-250 kQ 375,— 

(uvedene ceny s ochrannym pouzdrem). 

Kapesni ohmmetr Mx20 

Je urcen k mereni odporu, napeti a ka- 
pacit. Pristroj zapojuj erne k merenemu 
obvodu snurami s bananky, ktere se za- 
souvaji do oznacenych zdirek a jsou do- 
da vany s pristroj em. XJdaje merenych ve- 
licin lze cist na barevne odlisn^ich stupni- 
cicli. Citlivost pristroj e lze me nit v ma- 
lycb mezlch knodikovym potenciome- 
trem. 

Rozsahy mereni: 

o-i kn, 10 ko, ioo kn, i mq, 

0-15, ISO, 1500, 15 000 pF, 

0-15 V. 

Vaha asi 0,2 kg 290,— Kcs 

Maly univerzalni pristroj PU 110 

Je urcen pro mereni stejnosmernych 
i stfidavych proudu a napeti, cinnych od¬ 
poru a teploty pomoci termoclanku. 
Merici rozsahy: 

stejnosmerna napeti 60 mV az 300 V, 
proudy 30 inA az 3 A, 
stridava napeti 30 V az 600 V, 
proudy 30 mA az 12 A, 
cinne odpory 

x 1 Q, (0 - 50 Q — 1 kO), 

x io a (o - soo a -10 ka), 

teplota 0 az 35 0 °C (termoclanek Fe-Co). 
Trida presnosti 2,5; vnitrm odpor 

i ka/v, popf. 333 a/v. 

Napdjeni: jeden elanek 1,5 V, typ 154. 
Rozmery: 150x90x35 mm, vaha asi 
0,35 kg. 

Cena s pouzdrem a mericimi pri- 

vody 778,— Kcs 

Maly univerzalni pristroj PU 120 

Je urcen pro mereni stejnosmerneho 
napeti a proudu, stfidavych napeti a cin- 
nych odporu. 

Merici rozsahy: 
stejnosmerna napeti 

100 mV az 300 V, 
proudy . 50 \iA az 3 A, 
stridava 

napeti ; 10 V az 300 V, 

cinne 

odpory x 1 (0 — 60 a — 1 ka), 

x io (o - 600 a - io ka>, 




x ioo (o - 6 m - ioo kn), 

X 1000 (0 - 60 kH - 1 MO) 
tranzistory p-n-p i n-p-n do kolektorove 
ztraty 150 mW. 

Trida presnosti 2,5; vnitrni odpor 
20 kO/V, popr. 8 kO/V. 

Napdjeni: tri clanky 1,5 Y typu 154. Roz- 
mery 150x90x35 mm, vaha asi 
0,35 kg. 

Cena s pouzdrem a mer. privody 878,— 

Laboratorni pristroje typu L 10 

Jsou urceny pro spolehliva a presna 
mereni s tridou presnosti 0,5 az 1,5. Yy- 
rabejl se jako voltmetry, ampermetry, 
wattmetry, kmitoctomery a obratko- 
mery. Stupnice je podlozena zrcatkem, je 
dlouha 110 mm, delena na 100 nebo 120 
dilku, ruck a nozova. Zkusebm napeti 
2 000 V. Rozmery 164 X 144 X 80 mm. 


Feromagneticke voltmetry 

a amper- 

metry FL 10 jsou urceny k mereni strida- 

vych proudu a napeti. 

Rossahy pfistroju: 

Kcs 

0-65-130 Y 

505,— 

0-250-500Y 

472,—■ 

0-130-260-650 V 

505 — 

0-0,2-5 A 

520 — 

0—1-5 A 

460 — 

0-2-10 A 

460,— 

0-10-50 A 

460,— 

0-50-100 A 

520,— 

0-5-20-100 A 

645 — 

0-5 A 

460,— 

Prislusenstvi k ampermetrum: 
Transformatory proudu 

TL 10/1 15-600 A 

780,— 

TL 10/2 1,2-30 A 

740,— 

TL 10/3 150-500 A 

835,— 

Magnetoelektricke voltmetry a 

miliamper- 

metry ML 10 

Kcs 

20 pA 

520,— 

50-100-500 pA 

610,— 

0,06-60 rn A 

630,— 

0,6—600 niA 

630,— 

0,006-6 A 

630,— 

0,5-2-10 A 

610,— 

1,2-600 Y 

860,— 

60 ruY 

605,— 

MuL 10 str. 

2,4-600 V 

910 — 

0,2-50 mA 

742,— 

2-500 mA 

742,— 



Elektrodynamicke wattmetry EL 10 pro 
stejnosmernd a stridavd napeti 
60-120-240 V 


0,5-1 A 
1-2 A 
2,5-5 A 
5 A-10 A 


Kcs 

980,- 

980- 

980,- 

950,- 


Ferodynamicke wattmetry GL 10 pro stej¬ 
nosmernd a stridavd napeti 120-240— 
-360 V Kcs 

0,5-1 A 792,— 

1-2 A 792,— 

2,5-5 A 792,— 

5-10 A 735 — 

Servisni pristroj pro motoristy PU 140 

Pristroj PU 140 je mozno pouzit k me- 
rem nekterych elektrickych parametru, 
dulezitych pro spravny chod zazehoveho 
motoru a bezporuchovy chod motoroveho 
vozidla. Lze jim zjistit zejmena ty za- 
vady, ktere maji svuj phvod v elektric- 
kem zanzeni. Z nekterych mereni lze take 
odhadnout mechanicke zavady. Pristroj 
je urcen pro mereni na ctyrvalcovych 
ctyrtaktmch motorech, lze ho vsak po¬ 
uzit i pro jine druhy zazehovych motoru 
(dvoutaktm, ctyitaktni, jedno az osmi- 
valec s el. vybavenim 12 Y). Merici mag¬ 
net oelektricke ustroji pristroje je ulozeno 
spolu s mericimi obvody v dvoudilnem 
pouzdru z termoplastu. Na prave strane 
vika je ciselnik se stupnicemi. Tenka skle- 
nena rucka umoznuje dobre cteni na 
vsech stupnicich. Pod ciselnikem je sta- 
vitko nulove polohy rucky a dve zdirky 
k mereni na prerusovaci motoroveho vo¬ 
zidla. Merici rozsah se voli prepinacem. 
Pri mereni cinnych odporu je pristroj na- 
pajen tuzkovym monoclankem 1,5 V, 
umistenym na spodni stralie pristroje pod 
odsouvatelnym vikem. 

1. Napeti 20 Y: 
rozsah je urcen 
k mereni napeti do- 
bijeci soupravy a 
zjist'uje se jimfunk- 
ce regulatoru a dy- 
nama. Ke z) ep seni 
cteni ma stupnice 
tohoto rozsahu po- 
tlacenou nulu. 




2. Napeti 15 Y: na tornto rozsahu Ize 
kontrolovat akumulator pri zatizeni a na¬ 
peti na spotrebiclch. 

3. Napeti 3 V: na tomto rozsahu se 
kontroluje napeti clanku baterie, precho- 
dove odpory el. obvodu, stav akumula- 
toru kadiniovou sondou. 

4. Napeti 300 mV: rozsah Ize vyuzlt 
k me rein prechodoveho odporn el. ob¬ 
vodu, stavn akumulatoru kadmiovou 
sondou a nabljeclho proudu 30 A (s vnej- 
slm boenlkem). 

5. Kychlost otaceni(l 500,6 000 ot/min): 
rozsahu Ize pouzlt ke kontrole kontaktu 
prerusovace, k nastavenl volnobeznych 
otacek, ke zkousce raotoru (funkce svl- 
cek), ke kontrole napeti a vykonu dyna- 
ma a k merenl rychlosti otaceni pri jlzde. 

6. Uhel sepnutl kontaktu prerusovace: 
slouzl ke kontrole funkce prerusovace a 
k nastavenl kontaktu. 

7. Proud 6 A: pomocl tohoto rozsahu 
Ize kontrolovat nabljenl akumulatoru, 
merit zpetny proud dynama a spotrebu 
proudu spotfebicu. 

8. Obmmetr 0-100 Q-co: rozsah slouzl 

ke vseobecne kontrole spojenl elektric- 
kycb obvodu. 630,— Kcs 

Pristrojove svorky Metro, 

Podle prumeru svornlku, ktery odpo- 
vlda ruznemu proudovemu zatizeni, jsou 


vyrabeny svorky o prumeru svornlku 
M4, M5, M6, M8 a M10. Svorky M4 jsou 
konstrukcne reseny pro pripojenl vidlic- 
kou i banankem. Svorky MS, M6, M8 a 
M10 je mozno pripojit pouze vidlickou 
nebo vodicem. Vsecbny svorky majl ba- 
kelitove blavice, vlastni svornlk s doty- 
kovyml plochami je z mosazi a je niklo- 
van. 

Elektronicke meric! prlstroje 

Zkousec elektronek Tesla AXK 300 
(BM 213 A) 

Prlstroj slouzl k urcovanl jakosti elek¬ 
tronek zjisfovanlm emisnl scbopnosti ka- 
tody, celistvosti vlakna, zkratu mezi 
elektrodami, strmosti a vakua. Prlstroj je 
urcen pro opravafske dllny a Ize jej po¬ 
uzlt ke zkous enl vsech znamycb druhu 
elektronek. N_a prednlm panelu je 15 
druhu objlmek pro vsecbny bezne pouzl- 
vane typy elektronek. Elektronky zvlast- 
nlcb typu (neobvykleho druhu patice) 
Ize zkouset tak, ze se elektrody pripojl 
zvlastnlmi snurami do oznacenych zdlrek. 
Zkousec je prenosny a Ize jej pouzlt i k ji- 
nym ucelum, napr. jako zkousec zkratu, 
celistvosti obvodu apod. 

Technicke udaje 

Druhy objimek: lamelova pro desltkovou 

radu, evropsky oktal, americky oktal, 


Typ 

Delka 

svornlku 

[mm] 

Panel 

F 1652 

15 

kov. 

F 1667 

28,5 

kov. 

F 1665 

21,5 

kov. 

F 2759 

19,5 

izol. 

F 1661 

’ 16,5 

izol. 

F 1640 

11,5 

izol. 

F 1663 

35,5 

izol. 

F 2532 

15,5 

izol. 

F 1645 

12,5 

izol. 

F 1662 

13,5 

izol. 

F 1679 

17 

kov. 

F 1871 

27,5 

kov. 

F 1681 

34 

izol. 

F 1682 

17 

izol. 

F 1680 

36 

izol. 

F 1675 

30 

izol. 

F 3294 

85 

izol. 


Cena 

Zavit 

Proud. 

zatez 

6,50 

M 4 

15 A 

6,50 

M 4 

15 A 

6,50 

M 4 

15 A 

5,50 

M 4 

15 A 

4,30 

M 4 

15 A 

4,30 

M 4 

15 A 

6,— 

M 4 

15 A 

5,50 

M 4 

15 A 

5,50 

M 4 

15 A 

5,50 

M 4 

15 A 

8,50 

M 5 

15 A 

9,— 

M 6 

50 A 

7,— 

M 6 

50 A 

6,50 

M 6 

50 A 

7,—~ 

M 6 

50 A 

11—. 

M 8 

100 A 

22,— 

M 10 

150 A 


i 

71 







petilamelova, miniatnrm, Rimlock, no¬ 
va i , pro typy 6L50, EF50, petinozic- 
kova, sedminozickova, americka sedmi¬ 
nozickova, americka etyrnozickova, 
pro jednickovou radu, miniatnrm pro 
bateriove elektronky. 

Anodove napeti a napeti stinici mrizky: 
0; 20; 50; 100; 250; 300 Y +5 % pri 
napeti site 220 Y (120 Y) a zatizem do 
0,1 A. 

Predpeti gp 0; 1,5; 3; 6; 12; 24; 48 Y. 
Rozsahy mericiho pristroj e: 1,5; 5; 15; 50; 
150; 500 mA. 

Zhavici napeti: Ize nastavit pro vetsinu 
elektronek s presnosti ±5 %* Dovo- 
lene zatizeni do 25 Y je 2 A, nad 25 Y 
0,3 A. 

OsazenU 6Z31. 

Napdjent: 220/120 V, 50 Hz ±10 %. 
PHkon: asi 15 VA -f- prikon zkousene 
elektronky. 

Rozmery a vdha: 230x240x340 mm; asi 
16 kg. 

Cena: 4 980,— Kcs. 

Televizni generator Tesla BM 261 

Generator je urcen predevsim pro te- 
levizni opravarenskou sluzbu. Slonzi ke 
kontrole a k nastavem zesilovace, obrazo- 
veho koncoveho stupne, mf zesilovace 
zvuku, pomeroveho detektoru, radkoveho 
i obrazoveho vychylovani, nf casti priji- 
mace. Nosny kmitocet z vf generatoru je 
modulovan signalem z generatoru pruhu 
a priveden pres plynuly a stuphovity de¬ 
lic na vystup. Yf generator je plynule la- 
ditelny a jeho signal obsahuje kmitocty 
vsech televiznich pasem a mezifrekvenci. 
Pro kontrolu prijimace s mezinosnym 
systemem ma oscilator rozsah 5 az 7 MHz; 
mezifrekvence je mozno kontrolovat osci- 
latorem rizenym krystalem 6,5 MHz. Ye- 
- staveny generator 
rttjfyp pruhu je v podstate 
ynjTfw multivibrator, vy- 
/ II nTO rabejici obdelnikove 
/ li iQ d? kmity o kmitoctu 
/ I 300 az 600 Hz pro vo- 

J J dorovne pruliy a 75 

% az 175 kHz pro svisle 

pruhy. Pro kontrolu 
JebBS c tonove casti televizo- 

pni ru se pouziva signal 

o kmitoctu 1 kHz, 



Na vystupu je mozno odebirat nemodu- 
lovany nebo modulovany v£ signal ze sou- 
oseho konektoru 70 Cl a modulacm signal 
ze zdirek. 

Technicke udaje 

Kmitoctove rozsahy: 5,2 az 230 MHz (6 roz- 
sahu), 6,5 MHz krystal, 1 kHz. 
Presnost kmitoctu: ±1%, moznost ka- 
librace zabudovanym krystalovym 
oscilatorem 6,5 MHz. 

Modulace: 300 az 600 Hz — vodorovne 
pruhy, 75 az 175 kHz - svisle pruhy. 
Vystupni napeti: 50 pY az 50 mV, modu¬ 
lace 2 Y. 

Vystupni impedance: 70 H. 

OsazenU 6F32, 2x 6CC31, ECC85, 6Z31, 
11TA31. 

Napdjent: 220/120 V, 50 Hz (32 VA). 
Rozmery a vdha: 265x204x170 mm; 
7 kg. 

Cena: 4 900,— Kcs. 

Voltohmmetr Tesla BM 289 

Pristroj BM 289 slouzi k mereni stejno- 
smemych napeti do 30 kV, stridavych na¬ 
peti do 300 Y a 50 Hz a odporu do 20 MQ. 
Pristroj je zvlaste vhodny k mereni na¬ 
peti na velkych odporech, napr, mrizko- 
veho predpeti elektronek, nebo k mereni 
stridavych napeti v rezonancnich obvo- 
dech. Merene napeti se privadi na mrizku 
dvojite elektronky, ktera je zapojena 
jako katodovy sledovac mustku. Mezi ka- 
todami obou systemu je zapojen merici 
pristroj. Stejnosmerna napeti do 300 Y se 
meri primo, do 3 kV pres vestaveny delic. 
Pro mereni od 3 kY do 30 kV je nutno 
pouzit sondu. K mereni stridavych napeti 
se pouziva rovnez sonda se zvlastnim na- 
stavcem (pro kmitocet 20 Hz az 50 MHz). 

Technicke udaje 

Rozsahy pro stejnosmerna napeti: 1, 3, 10, 
30, 100, 300 V, presnost ±3 %, 
do 3 kY - vestaveny delic 1:10, 
do 15 kV — delic v sonde 1 : 500, 
do 30 kV - delic v sonde 1 : 000, pres- 
nost ±5 %. 

Rozsahy pro stridavd napeti: 3, 10, 30, 
100, 300 Y; kmitoctovy rozsah 20 Hz az 
50 MHz, presnost ±5 % do 25 MHz. 
Rozsah ohmmetru: 10 H az 200 MO. 
Presnost: ±5 %. 



Osazeni: ECC82, EZ80, v sonde EAA91. 
Napajeni: 220/120 V, 50 Hz, SO VA. 
Rozmery a vdha: 280 X 195 X 150 mm; 6 kg. 
Rozmery a vdha: 280 X195 X 150 mm; 6 kg 
Pfislusenstvi: 
stridava sonda, 
sonda do 15 kV, 

sonda do 30 kY - na zvlastni objed- 
navku. 

Cena: 2 710,— Kcs. 

Nizkofrekvencni milivoltmetr Tesla BM 310 

Pristroj je urcen k mefeni stridaveho 
napeti o kmitoctu 20 Hz az 30 kHz v roz¬ 
sahu 1 mV az 300 Y a pro mereni urovne 
mzkofrekvencmbo napeti vyjadfeneho 
v dB, pri zvolitelne nulove nrovni. Pri¬ 
stroj je vhodny pro mefeni kmitoctovych 
charakteristik zesilovacu, pfenosek, mi- 
krofonu, fotonek, reproduktoru atd. 

Pristroj je v podstate tfistupnovy ze- 
silovac, jehoz vystupni napeti se (po 
usmerneni stykovym usmerhovacem) pri- 
vadi na ruckove meridlo. Prvni dva stup- 
ne maji zapomou zpetnou vazbu, vytva- 
renou neblokovanymi katodovymi odpo- 
ry, ktere omezuji vliv starnuti prvku ze- 
silovaciho fetezu. Anodove i zhavici na¬ 
peti elektronek se dodava z magneticky 
stabilizovaneho nap&jeciho zdroje. 

Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 20 Hz az 30 kHz. 
Rozsahy pristroje: 0,01; 0,03; 01; 1; 3; 10; 
30; 100; 300 V. —40; —30; —20; —10; 
0; +10; +20; +30; +40; +50 dB pro 
plnou vychylku meridla. 

Presnost: cliyba udaje +2 %, 
chyba delice +1 %, 
kmitoctova cbyba +1 % od 30 Hz do 
10 kHz, + 2 % ed 20 Hz do 30 kHz. 
Pri zapnuti plynuleho deliee pro me¬ 
feni dB je kmitoctova cbyba +5 %. 
Presnost je udana v procentecb pine 
vychylky pri mefeni napeti sinusoveho 
prill) eh u. 

Vstupni odpor: 1,5 MH, pri zapnuti plynu¬ 
leho delice pro mefeni v dB — 100 kU. 

Vstupni kapacita: mensi nez 30 pF. 
Osazeni: 6^1P, ECC83, 6Z31 (EZ80), 
2 X 3NN41. 

Napajeni: 220/120 Y +10 %, 50 Hz, 
25 YA. 


Rozmery a vdha: 205x230x270 mm, 7 kg. 
Cena: 2 400,— Kcs 

Meric resonance Tesla BM 342 

Meric rezonance je urcen k rychlemu 
mefeni rezonancniho kmitoctu obvodu 
LC , kmitajicich i nekmitajicich, v kmi- 
toctovem rozsahu 5 az 250 MHz. Je ho 
mozne pouzit i jako absorpcni nebo za- 
znejovy vlnomer, jako amplitude ve mo¬ 
dulo vany pomoeny oscilator pro slad’o- 
vani televiznich a YKY prijimacu. Samo- 
statne muze merit vlastni rezonanci tlu- 
mivek a pri pouziti pomocne zname in- 
dukenosti nebo kondenzatoru je mozno 
merit i kondenzatory a indukenosti. Kro- 
me toho je mozno pomoci merice rezo¬ 
nance zkouset anteny a antenni napajece. 

Pristroj je v podstate oscilator, kmita- 
jici v sirokem kmitoctovem rozsahu, v je¬ 
hoz mrizkovem obvodu je meridlo ke sle- 
dovani mfizkoveho proudu. Pfi mefeni se 
kmitavy obvod mefice rezonance vaze 
indukene s merenym kmitavym obvodem. 
Yzajemne sladeni obvodu se projevi po- 
klesem mfizkoveho proudu. 

Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 5 az 250 MHz (rozde- 
len do osmi rozsahu plynule laditel- 
nych) 

5 az 7 MHz, 39 az 60 MHz, 

8 az 12 MHz, '60 az 95 MHz, 

18 az 27 MHz, 95 az 150 MHz, 

27 az 40 MHz, 150 az 250 MHz. 

Presnost ceichovani kmitoctu: +2 %. 
Osazeni: 6F32. 

Napajeni: 220/120 V +10 %, 50 Hz, 
8,5 VA 

Rozmery a vdha: 215x85x85 mm; 1,2 kg. 
Cena: 1 000,—- Kcs. 

Generator RC Tesla BM 344 

Pfistroj ma dvoji vazbu: kladnou, kmi- 
toctove nezavislou, se stabilizaci oscilac- 
niho napeti pomoci zarovek a zapomou, 
kmitoctove zavislou. Kmitoctove roz¬ 
sahy jsou urceny pfepinanim odporu; 
plynule lze me nit kmitocet dvojnasob- 
nym otoenym kondenzatorem. Oscilator 
je oddelen od vystupu katodovym sledo- 
vacem, ktery soucasne umoznuje plynu- 
lou regulaci vystupniho napeti (potencio- 
metr) od 0 do 10 V. Vystupni napeti lze 




skokove regulovat po 10 dB od 10 Y do 
0,003 V. Vestavenym vystupnim volt- 
metrem, zapojenym pred stuphovity de- 
lic, je mozno kontrolovat vystupni napeti. 
Meridlo je opatreno rovnez stupnici v dB. 

Technicke udaje 

Kmitoctovy roszah: 20 Hz az 1,4 MHz 
v peti prekryvajicich se rozsazich. 
Presnost kmitoctu: ± 2 % ± 1 Hz. 
Zkresleni: od 20 Hz do 200 kHz ^ 0,5 %. 
Vystupni napeti: plynule nastavitelne po- 
tenciometrem od 0 do 10 V. 

Stupnovite ovlddani vyst. nap. delicem: 
+20, +10, 0, —10, —20, —30, —40, 
—50 dB. 

Vystupni napeti: 10; 3; 1; 0,3; 0,1; 0,03; 
0,01; 0,003 V. 

Vystupni impedance: 20 az 600 O. 

Presnost vystupniho delice: +2 %. 
Osazeni: EZ81, 3x 6L43, 2x GA203. 
Napdjeni: 220/120 V ±10 %, 50 Hz; 
75 VA. 

Rozmery a vdha: 330 X 270 X 240 mm; 
10 kg. 

Cena: 3 400,— Kcs. 

Meric indukcnosti a kapacit Tesla BM 366 

Prxstroj je urcen pro presne mereni ka- 
paeit a indukcnosti. Pracuje na rezo- 
nancnim principu, Ize jim merit kapacitu 
od 0 do 0,1 pF a indukcnost od 0,02 pH 
do 10 mH. Jako indikator slouzi vesta- 
veny mikroampermetr. Stupnice je krn- 
hovd. 

Merici rozsahy: celkovy rozsah merem in¬ 
dukcnosti (0,02 pH az 10 mH) je roz- 
delen do peti dllcich rozsahu; celkovy 
rozsali merem kapacit (0 az 0,1 pF) 
je rozdelen do cty? dilcich rozsahu. 
Presnost merem: indukcnosti ±2,5 % 
±0,02 pH; kapacity ±1 % —0,5 pF. 
Osazeni: 6CC31, 6F32, 6Z31. 

Napdjeni: 220/120 V, 50 Hz, 15 VA. 
Rozmery a vdha: 260x190x145 mm; 
5,5 kg. 

Cena: 2 400,— Kcs. 

Sledovac signalu Tesla BS 367 

Sledovac signalu BS 367 sdruzuje tri 
samostatne pristroje. Je to v prve fade 
vlastni sledovac signalu, tj. tristuphovy 
nf zesilovac se sondou prepinatelnou pro 
vf a nf signaly. Sledovany signal je mozno 
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kontrolovat na vestavenem ukazateli vy- 
ladeni (magicke oko) nebo pomoci repro- 
duktoru. Dalsi casti pristroje je multivi¬ 
brator se zakladnim kmitoctem 1 kHz, 
ktery dava souvisle spektmm az do 
20 MHz. Je vhodny pro kontrolu a slad’o- 
vani prijimacu. Posledni casti je zkou- 
secka, prepinatelna na doutnavku nebo 
zarovku (pri prepnuti na zarovkovou 
zkousecku je doutnavka vyuzita jako 
kontrola chodu pristroje a naopak). 

Technicke udaje 

Citlivost sledovace: nf pri 1 kHz a vyst, 
vykonu 50 mW asi 30 mV, vf pri 1 MHz 
a vyst. vykonu 50 mW asi 30 mV. 

Kmit. rozsah spektra kmitoctu: 1 kHz az 
20 MHz. 

Kontrolni odpory zkousecky: doutnavka 
1 MH, zarovka 20 Cl. 

Osazeni: 6CC41, 6CC31, 6L31, EM80, 
1NN41. 

Napdjeni: 220/120 V, 50 Hz, 35 VA. 
Rozmery , vdha: 260 X 200 X 140 mm; 6 kg. 
Cena: 1 815,— Kcs. 


Vf generator Tesla BM 368 

Vf generator pracuje jako zdroj vf na¬ 
peti s moznosti vnitfni nebo vnejsi ampli- 
tudove modulace v kmitoctovem rozsahu 
100 kHz az 30 MHz. Vf napeti je regulo- 
vatelne plynule a po skocich. Vf generator 
ma vestaven elektronkovy voltmetr, jimz 
se meri velikost napeti pred dekadickym 
delicem. Vlastni vf oscilator je osazen 
pentodou s ladenym obvodem v anode, 
modulace je do anody a stinici mrizky 
oscilacni elektronky. 


Technicke udaje 

Kmitoctovy rozsah: 100 kHz az 30 MHz 
v peti rozsazich. 

Presnost kmitoctu: ±1 %; na 5. rozsahu 

+ G5 %, 

Stdlost kmitoctu: ±0,2 %. 

Regulace vf napeti: jemnym delicem; de¬ 
kadickym delicem - pet poloh po 


20 dB. 


Chyba elektr. voltmetru: mensi nez ± 10 % 
z pine vychylky do 25 MHz. 

Maximdlni vf napeti: 50 mV plynule regu- 
lovateln6, 0,3 az 1 V neregulovatelne. 
Modulacni kmitocet vlastniho moduldtoru: 
400 Hz ±10 Hz. 



Cizi modulace: 200 Hz az 10 kHz. 
Vyzarovdni: pri merem na normalnicb 
prijimacicb je zanedbatelne a neme- 
ritelne. 

Osazeni: 6F32, 2x ECC84, 14TA31, 
EZ80. 

Napdjeni: 220/120 V, 50 Hz; 30 YA. 
Rozmery , vdha: 210x265x160 mm; 
7,5 kg. 

Cena; 4 930,—■ Kcs. 

Osciloskop Tesla BM 370 

Zakladni soucasti osciloskopu je obra- 
zova elektronka 7QR20 s pfislusnymi ze- 
silovaci, generatorem casove zakladny a 
napajeci. Dvoustupnovy svisly zesilovac 
umoziiuje merem jednak pri sirce pasma 
5 MHz a citlivosti lepsi nez 52 mV/cm 
nebo pri citlivosti lepsi nez 17 mY/cm 
a sirce pasma 200 kHz. Casova zakladna 
je tvorena jednou elektronkou EF80, za- 
pojenou jako fantastron. Pracnje v roz- 
sahu 20 Hz az 150 kHz. Zpetny chod pa- 
prsku je zhasen. Na zadni stene pristroje 
je vystup pilovitebo napeti a vstup pro 
modulaci paprsku. 

Technicke udaje 

1. Vertikalni zesilovac 
Slfka pasma: 

1 Hz az 5 MHz 1 Hz az 200 kHz 
pri citlivosti lepsi nez: 

52 mV/cm 17 mV/cm 

Pokles: 

3 dB 6 dB 3 dB 3 dB 
flizeni citlivosti: stupnovitym kapa- 
citne kompenzovanym delicem; 

7 polob: 1 : 1, 1 : 3, 1 : 10, 1 : 30, 
1 :100, 1 : 300, 1 : 1000. 

Vystupni kapacita delice, konstantni: 
asi 1 MO/30 pF. 

Max . pripustna slozka ss napeti na 
vstupu: 400 V. 

Max . stfidave vstupni napeti: 300 Y. 

2. Casova zakladna: 20 Hz az 150 kHz, 

8 stupnu. 

Synchronizace: vnitrni, nastavena 
pevne. 

3. Horizontalm zesilovac 
Kmitoctovy rozsah: 10 Hz az 200 kHz. 
Citlivost: 500 mV/cm. 

fizeni citlivosti: potenciometrem 

0,1 MQ. 


Osazeni: 2X EF80, 7QR20, 6Z31, 
GA201, EF183. 

Napdjeni: 220/120 Y, 50 Hz, 30 YA. 
Rozmery , vdha: 140 X 225 X 310 mm; 
asi 6 kg. 

Cena: 2 660,— K.cs. 

Zkousec tranzistoru Tesla BM 372 

Zkousec tranzistoru je urcen k mereni 
proudovebo zesilovaclbo cinitele nakratko 
v zapojeni s uzemnenym emitorem a 
k mereni zpetneho klidovebo proudu ko- 
lektoru v zapojeni s uzemnenou bazi 
tranzistoru typu p-n-p i n-p-n do kolek- 
torove ztraty 1 W. Pristroj umoziiuje 
rovnez zkouseni hrotovycb diod. 

Stridave napeti 50 Hz budi konstant- 
nim proudem bazi merenebo tranzistoru. 
Proud zesileny tranzistorem se meri v ko- 
lektorovem obvodu. Pracovni bod tran¬ 
zistoru Ize nastavit plynulou zmenou ko- 
lektorovebo napeti a kolektorovebo prou¬ 
du, ktere kontrolujeme meridly. Zdroj 
napeti 50 Hz lze nahradit vnejsim zdro- 
jem o vyssim kmitoctu a merit tak prou- 
dovy zesilovaci cinitel pri vyssicb kmi- 
toctecb (asi do 20 kHz), 

Technicke udaje 

Rozsah mereni zesil. cinitele: 0 az 100, 

0 az 500; 

Rozsah mereni IcBO* 0 100 pA, 

0 az 500 pA. 

Presnost mereni: ± 10 % z pine vychylky 
Moznost nastaveni pracovniho bodu pfi 
jmenovitem stiovem napeti: U c 0 az 20 V 
plynule, I c 0 az 50 m A plynule. 

Presnost nastaveni ssparametru; ±2,5 %. 
Napeti vnejsiho zdroje: asi 1 V. 

Vnitrni odpor zdroje: asi 100 O. 

Osazeni: 2X 3NN41. 

Napdjeni: 220/120 Y, 50 Hz; 12 YA. 
Rozmery , vdha: 250 X195 X140 mm; 6 kg. 
Cena: 2 550,— Kcs. 

Milivoltmetr Tesla BM 384 

Sirokv kmitoctovy rozsab pristroje 
umoziiuje jeho pouziti v nf i vf technice. 
Podstatou pristroje je ctyrstupnovy si- 
rokopasmovy zesilovac, ktery ma na 
vstupu katodovy sledovac. Prve tri 
stupne jsou odporove vazane sirokopas- 
move korigovane zesilovace. Ctvrtv stu- 
pen pracuje jako zesilovac proudu pro 
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meridlo pfistroje. Z jeho katody je vy- 
vedeno napeti na svorky pro pripad po- 
uziti piastre je jako mericiho zesilovace. 
Zesilovac je stabilizovan zapornou zpet- 
nou vazbou, ktera zahrnuje i obvod volt- 
metru. Pro dosazeni vet si stability je zha- 
vici napeti stabilizovano variatory a 
anodove napeti elektronicky. 


Technicke udaje 

Rozsah mefeni: 0,1 mV az 300 Y. 
Meficl rossahy: 


1 mV 

3 mY 

10 mY 

—60 dB 

—50 dB 

—40. dB 

IV 

3 Y 

10 Y 

0 dB 

±10 dB 

±20 dB 

100 mY 

100 mY 

300 mY 

—30 dB 

—20 dB 

—10 dB 

30 Y 

100 V 

300 Y 

± 30 dB 

±40 dB 

±50 dB 


Uroven 0 dB je defmovana jako vykon 
1 rri\V na odporu R — 600 O, coz odpo- 
vida napeti 0,774 Y. 

Kmitoctovy rossah: 20 Hz az 3 MHz. 
Chyba mefeni: zakladm max. ±2 % pine 
vychylky mefidla, 

kmitoctova: 40 Hz az 1 MHz max. 
± 3 % mereneho udaje, 20 Hz az 3 MHz 
max. ±4 %. mereneho udaje. 

Vstupnl odpor: max, 8 MV. 

Vstupnl kapacita: max. 30 pF na rozsa¬ 
zich 1 az 300 mY, 

max. 17 pF na rozsazich 1 az 300 Y. 
Pristroj jako merici zesilovac: zesilem asi 
500, vystupm odpor 650 Q, pokles 
u 3 MHz max. 2 dB pri zatizenl vystupu 
kapacitou 40 pF. 

Pristroj jako indikdtor napeti nebo po- 
moeny zesilovac: pouzitelny az do 
6 MHz. 

Osazeni: 6F32, 5X 6Z1P, STR75'60, 
AZ11, 2 x 33NQ52, EL84, 3NZ70, 
KY721, 2NZ70. 

Napajeni: 220/120 Y i 10%, 50 Hz; 
65 VA. 

Rozmery a vdha: 195 X 260 X 350 mm, 
9 kg. 

Cena: 5410,— Kcs. 

Univerzalni voltmetr Tesla BM 388 E 

Pristroj je urcen pro presna mefeni na¬ 
peti ve stejnosmerne, nf, vf, decimetrove 
a pulsni technice v sirokem rozsahu 
napeti a v sirokem kmitoctovem pasmu. 


Pristroj lze s vyhodou pouzit jako citlivy 
indikator nuly pro nastavovani mustku, 
diskriminatoru v technice kmitoctove 
modulovaneho sdelovani, k mefeni od¬ 
poru apod. 

Ylastni voltmetr je tvoren symetric- 
kym katodovym mustkem s meridiem, za- 
pojenym v katodach dvojite triody 
ECC83. Pro zvetseni citlivosti voltmetru 
je zapojen pred katodovy mustek syine- 
tricky zesilovac, osazeny elektronkami 
EF860. ICe zvetseni stability je mezi 
stupni zavedena nape^ova a proudova za- 
porna zpetna vazba. Napajeci napeti ze 
stejnosmerneho zdroje i zhavici napeti 
jsou stabilizovana dlouhodobe. 

Technicke udaje 

Mefeni stfldavych napeti: 25 mY az 300 Y 
primo v sedmi rozsazich. 

Kmitoctovy rozsah: 20 Hz az 1 500 MHz. 
Pfesnost: 

±3% z pine vychylky ±30 mV4 
Vstupnl odpor ; 

9 Ma na 1 kHz, 2 MQ na 10 MHz, 
300 kQ na 100 MHz. 

Vstupnl kapacita: 1,2 pF. 

Mefeni stejnosmernych napeti: 

10 mY az 1 000 Y primo v 8 rozsazich. 
Polarita: 

kladna i zaporna. 

Pfesnost: 

± 3 % z pine vychylky ± 20 mY. 
Vstupnl odpor: 

111 MD na vsech rozsazich. 

Mefeni odporu: 

1 az 10 s Q v 7 rozsazich. 

Mefeni stfldavych symetrickych napeti 
a pulsnlch napeti: 

0,1 V az 100 Y primo v 5 rozsazich. 
Pfesnost: 

±10 % z pine vychylky meridla na 
vsech rozsazich. 

Kmitoctovy rozsah: 

15 Hz az 10 MHz. 

Osazeni: 

2 x EF860, ECC83, EAA91, EAA91, 

2 x 11TA31, GLUWO 3—9 Y/1,4 A, 
3NZ70, KY702, 2x KY705. 

Napajeni: 

220/120 Y, 50 Hz, 30 VA. 

Rozmery a vdha: 

305 X 230 X 180 mm; 7 kg, 

Cena: 7 250,— Kcs. 
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Ciselne 

oznacem 

Rozmery 

[mm] 

Material 

Cena 

Kcs 

Toroidy 

500 100 

0 20/10x 5 

H10 

— ,40 

500 101 

0 20/10X10 

H10 

—,45 

Anteny kulate 
501 000 

8x55 

N2 

1,80 

501 001 

8X100 

N2 

2,90 

501 002 

8X120 

N2 

3,10 

501 003 

8x 140 

N2 

3,70 

501 004 

8 X 160 ^ 

N2, N05 

7,50 

501 005 

10x140 ^ 

N2 

7,50 

Anteny ploche 

501 500 

’81x16x6 

N2 

8,50 

Anteny hranate 

501 602 

10X10X145 

m 

9,50 

Jddra E 

503 000 

12x10x3x3 

H10 

1,40 (par) 

503 050 

20x16x5x5 

H10 

3 — (par) 

503 100 

25x20x6x6 

H10 

3,60 (par) 

503 150 

32 X 26 X 8 X 8 

H10 

6 — (par) 

503 250 

42x42x12x15 

H10 

11,— (par) 

503 300 

55x46x17x20 

H10 

13,50 (par) 

503 350 

65x66x20x17 

H10 

42 — (par) 

Sroubovd jddra s 

oboustrannou drdzkou pro sroubovdk 


504 500 

M 3,5X0,5X10 

N01 

—,80 

Sroubovd jddra $ 
504 600 

pruchozim otvorem pro sroubovdk 
M 4 X0,5 X 8 

H10,N01, N02 

“70 

504 601 

M 4x0,5x12 

H10-11, NOS, N1 

— ,90 

Hrnicky 

505 200 

14x8 

H6, H12 

7,— 

505 203 

14x8, A l = 100 

H6, H12 

8,50 

505 204 

26 X16, Al = 160 

H12 

8,50 

505 350 

26x16 

H6, H12, H22 

9,50 

505 351 

26 x 16, Al = 100 

H6, H12 

12,— 

505 352 

26x16, A L = 160 

H6, H12, H22 

11,50 

505 353 

26 x 16, A l = 250 

H6, H12, H22 

11,50 

505 354 

26x16, Al = 400 

H6, H12, H22 

11,50 

505 355 

26 x 16, Al = 630 

H12, H22 

11,50 

505 356 

26x16, A L = 1 000 

H22 

11,50 

Hrnicky (stare tvary) 

505 950 18X11 

H10, NOS 

6,80 

505 951 

26x16 

H10 

4,50 
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Termistory 


Perlickove termistory 10NR15 az 
16NR15 jsou primozhavene polovodicove 
perlicky s privody ze slitiny platiny, 
vzduchotesne zatavene ve sklenene tru- 


Z dirk a izolovana —,80 

Zdirka A1 (hlinikova) 1,20 

Zdirka Ms (mosazna) 2,40 

Zkusebni liroty (par) 12,— 

Lanko pro stupnice textilni —.40/1 m 
Lanko pro stupnice ocelove 3,70/5 m 
Pojistkove pouzdro s centralm 


bicce, opatrene vyvody z 

pocmovaneho 

matici 

10,— 

dratu. Jednotna cena pro 

vsechny typy 

Pajeci smycky (5 ks) 

2,80 

89,— Kcs. 



Zastrcka anteny pro 


Max. trvale zatlzem je 30 mW. 

I. az III. pasmo 

3,50 

Tepelny rozsah pouziti 

je — 60 az 

IY. az V. pasmo 

3,50 

+ 200 °C. 


* 

Volic napetl 120/220 V 





s centralm matici 

13,75 

Typ 

Odpor 

Teplotm 

Pajeci pasta Eumetol M 16 



pri 25 °C 

soucinitel 

100 g 

6,— 


[kQ] 

pri 25 °C 

50 g 

3 — 

10NR15 

0,3 az 1 

3% 

Prichytka televizniho svodu 


11NR15 

1 az 3 

3% 

s jehlou 

—,35 

12NR15 

3 az 10 

3% 

Vyptnac pdckovy jednopol. 

4,— 

13NR15 

10 az 30 

3% 

dvoupol. 

6 — 

14NR15 

30 az 100 

3,5 % 

Pfepinac pdckovy dvoupol. 

7,50 

15NR15 

100 az 300 

3,5 % 

vlnovy 3x4 polohy 


16NR15 

300 az 1 000 

3,5 % 

1. seg. PN 533 16 

16 — 



- 

2.seg. 3x4 polohy 


Tycinkove termistory 

V 

PN 533 17 

21,— 

NR001 

75o n 

5,— Kcs 

3. seg. 6x2 polohy 


NR002 

750 a 

6,50 

PN 533 18 

28,— 

NR002 

350 n 

8,— 

Bakelitovd krabicka 


NR002 

1100 Q 

7,— 

B1 - 110x80x50 mm 

7,50 

NRN1 

150 n 

9,50 

B6 - 135x95x55 mm 

9,50 

NRN1 

220 Q 

9,50 

Knojliky 


NRN1 

220 n 

9,50 

KN 20 0 20 X14 mm 

1,20 


Drobny radiomaterial 


Bandnky T 101/1 

2,10 Kcs 

T 111/1 

2,10 

T 222 Perla 

2,70 

anodovy 

1,80 

Promal 

4,— 

Objimka trpaslici zarovky 
Krokosvorka s bananovou 

1,50 

zastrckou 

1,80 

Krokosvorka izolovana 

3,60 

Bananova spojka 

1,80 

Pristrojova svorka do kovoveho 6,50 


KN 27 
KN 35 
KN 44 
KY 27 
KY 35 
KV 44 
KV 44 
Sipka 
§ 35 0 
§ 45 0 


27 X 14 mm 
35 X 14 mm 
44 X 17 mm 
27 X 22 mm 
35 X 23 mm 
44 X 23 mm 
44 X 23 mm 


panelu 

Zapojovaci desticka na pertinaxu 
30 polu 8,— 

12 polu 3 — 


35 X 20 X 17 mm 
45 X 22 X 19 mm 
Sklenena pojistka 0,08 A, 0,01 A 
0,12 A, 0,2 A, 0,4 A, 0,6 A, 0,8 A, 
1 A, 1,25 A, 1,5 A, 1,6 A, 2 A, 3 A, 
4 A, 0,3 A 

Pojistka tavnd (podkovicka) 
Izolacni paska 
s. 15 mm, d. 10 m 
s. 15 mm, d. 15 m 
Pokojova televizrn antena 
Autoantena typ II 
typ I 


1,40 
1,60 
1,70 
1,50 
1,60 
1,60 
2 ,— 

1,40 

1,70 


0,50 Kcs 
~,85 

2,40 

3,60 

180,— 

no- 

no,— 



Baterie 


^Baterie tuzkova typ 154 

1,20 Kcs 

mala kulata typ 223 

1,20 

typ 224 

1,50 

velka kulata typ 233 

1,80 

plocha typ 313 

2,90 

monoclanek typ 87 

2,20 

typ 5044 

1,60 

Dest. bat. 9 Y 51D 

5 — 

6Y71D 

6,50 

Dest. bat. 9 Y 5100 

10,50 

6 Y 5102 

8 — 

Anodova baterie 120 V 

43,— 

Suchy clanek S2 

7 — 

S3 

20,— 

S4 

30,— 

CWky pro magnetofony 

Civky o 0 128 mm 

5 — 

0 147 mm 

6,— 

0 100 mm 

3,50 

0 70 mm 

2,50 


Zarovky, zarivky, doutnavky 


Zarovky cire 


E 27 

225 Y, 25 W 

3,20 

E 27 

225 V, 40 W 

3,70 

E 27 

225 Y, 60 W 

4,60 

E 27 

225 V, 75 W 

5,50 

E 27 

225 Y, 100 W 

6,50 

E 27 

225 V, 150 W 

9 — 

E 27 

225 V # 200 W 

11,50 

Zarovky opal . 


E 27 

225 Y, 40 W 

5,— 

E 27 

225 V, 60 W 

6,50 

E 27 

225 Y,75 W 

7,50 

E 27 

225 Y, 100 W 

8,50 

E 27 

225, Y, 150 W 

12,50 

E 27 

225 Y, 200 W 

16,50 

Zarovky ilumin. 


E 24 

225 Y, 25 W 

4,60 

E 14 

225 Y, 40 W 

5,50 

E 27 

225 Y, 25 W 

5,50 

E 27 

220 Y, 40 W 

6,50 


Zarovky svickove 

E 14 225 Y, 25 W 

5,50 

E 14 220 Y, 40 W 

6,50 

Zarovky trubkove 

E 14 225 Y, 15 W, 

20x110 mm 

8,50 

E 14 225 V, 25 W, 

20 X 110 mm 

8,50 

E 14 225 Y, 15 W, 

25 X 85 mm 

7,50 

E 14 225 Y, 25 W, 

25 X 85 mm 

7,50 

E 14 240 Y, 15 W, 

18 X 65 mm 

8,— 

Zarovky parfum 

E 14 brusky 225 Y, 15 W 

6 — 

E 14 hrusky 225 Y, 25 W 

6,— 

Zarovky susici 

E 27 225 Y, 250 W 

42,— 

Zarivky trubkove 

37X590 mm, 20 W, bila 

30 — 

37 X 590 mm, 20 W, ruzova 

30,— 

37 X 970 mm, 25 W, bila 

36,— 

37 X 970 mm, 25 W, ruzova 

36,— 

37X1200 mm, 40 W, bila 

36,— 

37 X 1200 mm, 40 W, ruzova 

36,— 

Doutnavky 

E 14 220 Y, 0,5 W, 

16 X 55 mm 

11,50 

E 14 220 Y, 0,07 W, 

13x30 

11,50 

Zarovky Sonita 

225 Y, 60 W 

16,— 

225 Y,100 W 

18,— 

225 Y, 150 W 

19,— 

Zarovky Intima 

225 Y, 40 W 

36,— 

225 Y, 60 W 

52,— 

225 Y, 100 W 

54 — 

Zarovky trpaslici 

E 10/13 2,5 V, 0,2 A 

1,80 

E 10/13 2,5 Y, 0,3 A 

1,80 

E 10/13 3,5 V, 0,2 A 

1,80 

E 10/13 3,8 Y, 0,3 A 

1,80 



IT m 




E 

10/13 

2,2 y, 0,18 A 


S < 

5ockou 


1,80 

E 

10/13 

2,2 V, 0,18 A 


bez cock\ : 


1,80 

E 

10/13 

4 V, 0,5 A 

2,20 

E 

10/13 

6,3 V, 0,3 A 

2,20 

E 

10/13 

7 V, 0,3 A 

2,20 

E 

10/13 

12 V, 0,1 A 

3,— 

E 

10/13 

6 V, 0,01 A 

1,80 

E 

10/13 

6 y, 0,03 A 

1,80 

E 

10/13 

6 V, 0,5 A 

1,80 

E 

10/13 

5 V, 0,1 A 


pro akum 

L. 9Vlt. 

1,80 

E 

10/13 

4 V, 0,3 A 

1,80 

E 

10/13 

4 V, 0,4 A 

1,80 

E 

10/13 

6 V, 0,05 A 

2 — 

E 

10/13 

6,V 0,15 A 

1,80 

E 

10/13 

6 V, 0,8 A 

2,50 

E 

10/13 

12 V, 0,25 A 

2,50 

E 

10/13 

20 V, 0,2 A 

2,50 

E 

10/13 

24 V, 0,1 A 

3 — 

E 

10/13 

24 V, 0,2 A 

3,— 


Objimky pro elektronky 


a tranzistory 

, ■ Kcs 

Oktalova objimka z lisovaci hmoty 
pro elektronky s patici 8/17 
CSN 35 8907 1,60 

PK 497 03 objimka (oktal) z liso¬ 
vaci hmoty pro elektronky s pa¬ 
tici P, CSN 35 8914 1,60 

PK 497 13 objimka (heptal) z ke¬ 
ramiky pro elektronky s patici 
S 7/10, CSN 35 8902 3,50 

6AK 497 15 s odchylkou, objimka 
(heptal) z glazovane keramiky - 
s drzakem krytu pro elektronky 
s patici S 7/10, CSN 35 8902 17,— 

AK 497 12 (B CSN 35 8943) ob¬ 
jimka (noval) z keramiky pro 
elektronky s patici S 9/12 3,50 

6AK 497 13 s odchylkou, objimka 
(noval) z glazovane keramiky - 
s drzakem krytu pro elektronky 
s patici S 9/12 11,—■ 

6AK 497 29 objimka z keramiky 
s drzakem krytu pro elektronky 
s patici S 9/12 11,— 

6AK 497 30 objimka (noval) z tvr- 
zeneho papiru pro elektronky 
s patici S 9/12 2,50 


6AIC 497 36 objimka pro cislicove 
vybojky, z tvrzeneho papiru, 

13 polu 23,— 

PK 497 01 objimka (oktal) z liso- 
vaci hmoty pro elektronky s pa¬ 
tici S 8—18 4,30 

6AK 497 42 (A CSN 35 8941) ob¬ 
jimka (heptal) pro plosne spoje 
ze spec. lis. hmoty pro elektron¬ 
ky s patici S 7/10 (nahrazuie typ 
6AK497 17) 1,90 

6AK 479 35 (A CSN 35 8943) ob¬ 
jimka (noval) pro plosne spoje, 
plasticka hmota, pro elektronky 
s patici S 9/12 typ 6AK 497 10 2,— 

6AF 497 23 objimka (noval) lis. 

hmota nahrazuje typ 6AK 497 34 1,80 

6AF 497 03 miniaturni objimka 

pro tranzistory 3 poly 3,40 

6AF 497 01 miniaturni objimka 

pro tranzistory, 4 poly 4,— 

6AF 497 25 tranzistorove objimky 5,50 


Kryty elektronek 

6AF 698 06 stinici kryt z hliniku 
cerne eloxovany pro objimky 
6AK 497 13, 6AK 497 29 a pro fc? 
elektronky s patici S 9—^12 
(noval, 38 mm) 5,50 

6AF 698 07 stinici kryt z hliniku 
cerne eloxovany, pro objimky 
6AK 497 13 a 6AK 497 29 a pro 
elektronky s patici S 9/12 (no¬ 
val, 50 mm) 6,— 

6AF 698 08 stinici kryt z hliniku 
cerne eloxovany pro objimky 
6AK 497 13 a 6AK 497 29 
a pro elektronky s patici S 9/12 6,50 

(noval, 60 mm) 

6AF 698 09 stinici kryt z hliniku 
cerne eloxovany pro objimky 
6AK 497 13 a 6AK 497 29 a pro 
elektronky s patici S 9/12 (no¬ 
val, 70 mm) 6,50 

6AF 698 10 stinici kryt z hliniku 
cerne eloxovany pro objimky 
6AK 497 15 a pro elektronky 
s patici S 7/10 (heptal, 38 mm) 5,50 

6AF 698 12 stinici kryt z hliniku 
cerne eloxovany pro objimky 
6AK 497 15 a pro elektronky 
s patici S 7/10 (heptal, 60 mm) 6,—■ 
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6AF 698 13 stxnici kryt z hliniku 
cerne eloxovany pro objimky 
6AK 497 15 a pro elektronky 
s patici S 7/10 (heptal, 67,5 mm) 6,— 

Drzaky 

6AF 683 00 drzak elektronek s pa¬ 
tici S 9/12 pro objimky 6AK 


497 35 (6AK 497 10) 27 mm 2,30 

6AF 683 01 drzak elektronek s pa¬ 
tici S 9/12 pro objimky 6AK 
497 35 (6AK 497 10) 32 mm 2,70 
6AF 683 02 drzak elektronek s pa- s 
tici S 9/12 pro objimky 6AK 
497 35 (6AK 697 10) 35 mm 2,90 
6AF 683 03 drzak elektronek s pa¬ 
tici S 9/12 pro objimky 6AK 
497 35 (6AK 497 10) 37 mm 3,10 
6AF 683 04 drzak elektronek s pa¬ 
tici S 9/12 pro objimky 6AK 
497 35 (6AK 497 10) 42 mm 3,50 


Konektorove vidlice 
a zasuvky 

Vidlice 


6AF 896 14 tripolova vidlice, vy- 

stup pro privod 3,2 X 6,4 mm 8,— 

6AF 896 15 tripolova vidlice, vy¬ 
stup pro privod 0 3,5 mm 8,— 

6AF 896 16 tnpolova vidlice, vy- 

stup pro privod 0 5,5 mm 8,— 

6AF 896 19 petipolova vidlice, 
vystup pro privod 3,2 X 6,4 mm 8,50 
6AF 896 20 petipolova vidlice, 
vystup pro privod 0 3,5 mm 8,50 
6AF 896 21 petipolova vidlice, 
vystup pro privod 0 5,5 mm 8,50 
6AF 896 86 sedmipolova vidlice, 
vystup pro privod 0 6,5 mm 9,— 


Provozni udaje 

Jmenovite napeti: max. 140 Y. 
Jmenovity proud: max. 1,6 A. 
Spinaci vykon: max. 8 W. 
Provozni kmitocet: max. 20 kHz. 
Pfechodovy odpor: max. 10 mQ, 
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6AF 895 00-13 tripolova vidlice 
s pryzovou vyvodkou pro po- 
hyblivy privod 7,— 

6AF 895 20-33 petipolova vidlice 

s pryzovou vyvodkou 8,—■ 

6AF 895 42-45 sestipolova vidlice 

s pryzovou vyvodkou 8,50 

6AF 895 42-45 sestipolova vidlice 

s pryzovou vyvodkou 8,50 

Provozni hodnoty shodne s 6AF 
896 14 az 86. 

6AF 895 57 dvoupolova vidlice 
(reproduktorova) 7,—■ 

Provozni udaje 

Jmenovite napeti: max. 34 Y. 

Jmenovity proud: max. 2 A. 

Provozni kmitocet: max. 20 kHz. 
Pfechodovy odpor: max. 15 mil. 

6AF 895 41 dvoupolova souosa 
vidlice 7,— 

Provozni udaje 

Jmenovite napeti: max. 40 Y. 

Jmenovity proud: max. 0,6 A. 

Provozni kmitocet: max. 20 kHz. 
Pfechodovy odpor: max. 10 mQ. 

6AK 462 02 tripolova kovova 
vidlice 8,— 

Provozni udaje 

Jmenovite napeti: max. 100 Y. 

Jmenovity proud: max. 1,6 A. 

Provozni kmitocet: max. 20 kHz. 
Pfechodovy odpor: max. 10 mQ. 

XK 462 01 dvoupolova kovova 

souosa vidlice 30,— 

Provozni udaje 

Jmenovite napeti: max. 250 Y. 

Jmenovity proud : max. 2 A. 

Provozni kmitocet: max. 30 MHz. 
Pfechodovy odpor: max. 10 mQ. 

6AF 896 76 ucastnicka vidlice 
souosa pro spolecne anteny 

Provozni udaje 

Prechodovy odpor vnitrnicb kontaktu 
vidlice a zasuvky: max. 15 mQ. 
Pfechodovy odpor vnejsxch kontaktu 
vidlice a zasuvky: max. 15 mQ, 
Impedancm prizpusobeni vidlice: 75 Q. 



Zasuvky 

6AF 282 02—3 tnpolova pevna za- 
suvka bez uzemnovaciho kon- 
taktu 3,50 

6 AF 282 52 tnpolova pevna zasuv- 

ka s uzemnovacim kontaktem 3,50 
6AF 282 10—11 petipolova pevna 
zasuvka bez uzemnovaciho kon- 
taktu 5,50 

6AF 282 20—22 sestipolova pevna ^ 
zasuvka s rozplnacim a uzem¬ 
novacim kontaktem 5,— 

Kontakty jsou v izolacnim telisku 
z lisovaci hmoty a jsou oznaeeny cislice¬ 
mi. Pevne zasuvky s uzemnovacim kon¬ 
taktem maji tento kontakt oznacen 
znackou uzemneni - kontakt je vodive 
spojen s ocelovym kadmiovanym plastem 
zasuvky. Pajeci konce kontaktu jsou 
upraveny pro pajeni privodnich vodicu 
o max. 0 0,8 mm. 

Provozni ddaje 

Jmenovite napeti: max. 140 V. 

Jmenovity proud: max. 1,6 A. 

Spinaci vykon: max. 8 W. 

Provozni kmitocet: max. 20 kHz. 
Prechodovy odpor: max. 10 mQ. 

6AF 280 04 tnpolova pevna zasuv¬ 
ka 3,50 

6AF 280 05 petipolova pevna za¬ 
suvka 4,50 

6AE 280 51 sedmipolova pevna 
zasuvka 5,50 

Kontakty jsou ulozeny v izolacnim 
telisku z lisovaci hmoty a jsou oznaeeny 
cislicemi. Izolacni telisko tvori soucasne 
upevnovaci prirubu. Uzemhovaci kon¬ 
takt je oznacen znackou uzemneni. 
Y izolacnim telisku je drazka, ktera umoz- 
nuje ovladanx pridavneho svazku pruzin, 
ktery se se zasuvkou nedodava. Pajeci 
konce kontaktu jsou upraveny pro pri- 
pajeni privodnich vodicu o max. 0 
0,8 mm. 

Provozni udaje shodne s 6AF 
282 02—22. 

6AF 282 30 dvoupolova pevna za¬ 
suvka s rozpinacim parem kon¬ 
taktu. Jako prislusny protejsek 
slouzi 6AF 895 57 2,50 


6AF 280 00 dvoupolova souosa 
pevna zasuvka, prislusny pro¬ 
tejsek je 6AF 895 41 2,50 

AK 180 00 tnpolova pohybliva za¬ 
suvka s prevlecenou matici pro 
upevneni vidlice 6AK 462 02 8,—■ 

XK 4642 02 dvoupolova souosa 
pevna zasuvka s prevlecnou 
matici pro upevneni vidlice 
XK 462 01 26 — 

6AK 180 20 tripolova zasuvka, 
vystup pro privod 3,2 X 6,4 mm 8,50 
6AK 180 21 tnpolova zasuvka, 
vystup pro privod 0 3,5 mm 8,50 
6AK 180 22 tnpolova zasuvka, 
vystup pro privod 0 5,5 mm 8,50 
6AK 180 25 petipolova zasuvka, 
vystup pro privod 3,2 X 6,4 mm 9,— 
6AK 180 26 petipolova zasuvka, 

vystup pro privod 0 3,5 mm 9,—- 

6AK 180 27 petipolova zasuvka, 
vystup pro privod 0 5,5 mm 9,— 


Kontakty jsou ulozeny v izolacnim 
telisku z lisovaci hmoty a jsou oznaeeny 
cislicemi. Uzemhovaci kontakt je pro- 
pojen se stmenim. Ostatni kontakty jsou 
odizolovany vzajemne i od ostatnich ko- 
vovych casti. Stineni se sklada ze dvou 
casti, jedna cast je zakoncena zanzenim 
pro odlehceni pohybliveho privodu od 
tahu a krouceni a je na ni pripevnen 
uzemhovaci kontakt. Druha cast je 
opatrena pruznou zapadkou, ktera za- 
jis^uje polohu sestavenych dilu. Izolacni 
telisko s kontakty je vlozeno mezi dve 
casti stineni a celek je vsunut do izolac- 
niho plaste z termoplastu. 

6AF 280 65 dvoupolova pohybliva 

zasuvka 8,— 

Ynitrni kontakt pohyblive zasuvky je 
odizolovan cernym termoplastem od 
vnejsiho kontaktu, ktery je vodive spojen 
se zanzenim pro odlehceni pohybliveho 
privodu od tahu a krouceni. Cely vnejsi 
kontakt je zakryt posuvnym izolacnim 
krytem pritlacovanym pruzinou. Pri za- 
sunovani do prislusne privodky se tento 
kryt posune tak, aby mohlo dojit ke spo- 
lehlivemu styku vnejsiho kontaktu za¬ 
suvky s pruznym kontaktem privodky. 
Po vytazeni pohyblive zasuvky se izolacni 
kryt vrati do vychozi polohy. Pohybliva 
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zasuvka je zakoncena nas^oubovanym 
cervenym krytem z plasticke hmoty. 
Pajeci konce kontaktu jsou upraveny pro 
pajeni prlvodnlch vodicu o max. 
0 0,9 mm. Pri pajeni prlvodu je nutno po- 
stupovat rychle a opatrne, aby nedoslo 
k deformaci izolantu mezi vnejslm a 
vnitrnlm kontaktem. Pohyblivy prlvod 
se upevnl tak, ze se ramenka drzaku prl- 
vodu peclive stlacl na prlvod. Jako pro- 
tejsek dvoupolove zasuvky je mozne 
pouzlt dvoupolovou prlvodku 6AF 
796 91-93. 

Provoznl udaje 

Jmenovite ss napeti: max. 18 V. 
Jmenovity ss proud: max, 2 A. 

Prechodovy odpor: max. 20 mfi. 

6AF 896 91 dvoupolova prlvodka s rozpl- 
naciin kontaktem 

Y izolacnxm tellsku dvoupolove prlvod - 
ky s rozplnaclm kontaktem, ktere je zho- 
toveno z cerneho polykarbonatu, je pevne 
ulozen kollk a rozplnacl kontakt. Kozpl- 
nacl kontakt se sklada z pevneho a pruz- 
neho kontaktu a je proveden tak, aby se 
rozpojil pri zasunutl prlslusne pohyblive 
zasuvky. Kontakty jsou oznaceny Q, R, 
P. ICe kontaktu Q se pripojuje kladny pol 
vnejslho zdroje, ke kontaktu R kladny 
pol vnitrnlho zdroje. 

Prlvodka se upevnuje prinytovanlm pod 
panel. Pri pajeni prlvodu ke kontaktum 
je nutno postupovat rychle a obratne, aby 
nedoslo k deformaci izolacnlho tellska. 
Provoznl udaje jsou sbodne se zasuvkou 
6AF 280 65. 

6AF 896 93 dvoupolova prlvodka s pre- 
plnaclm kontaktem 8,50 Kcs 

V izolacnlm tellsku prlvodky je ulozen 
kontaktnl kollk a preplnacl kontakt. Pre- 
plnacl kontakt se sklada ze dvou pevnych 
a jednoho prepmaclho kontaktu. Kon¬ 
takty jsou oznaceny S, Q, R, P. Preplnacl 
kontakt je proveden tak, aby pri zasunutl 
pohyblive zasuvky doslo k rozpojenl kon¬ 
taktu Q a R a ke spojenl kontaktu S a Q. 
Na kontakty S a Q se pripojujl kladne 
poly vnejslch zdroju, ke kontaktu R se 
pripojuje kladny pol vnitfnlbo zdroje a na 
kontakt P se pripojuje zaporny pol vnej¬ 


slho zdroje. Prlvodka se upevnuje priny- 
tovanlm pod panel. Provoznl udaje jsou 
shodne se zasuvkou 6AF 280 65. 

AK 180 15 trlpolova stlnena spojka 

15—Kcs 

Trlpolove pevne spojky jsou zasuvky, 
u nichz jsou shodne propojeny kontakty 
a vsunuty do pouzdra z plasticke hmoty. 


Nahradm dfly 
pro rozhlasove 
prijimace 

Sifov6 prijimace 

Popular 521 A 


PK 590 30 vstupnl clvka Sy 0,45 
PK 590 31 osc. clvka KV I 1,10 

PK 590 32 vstup. clvka KV II 1,10 
PK 590 330 osc. clvka SV+DV 1,10 
PN 533 40 preplnac sestaveny 1,10 
PN 673 26 vyst. transformator 11,— 
PN 461 01 knofllk volice napeti 1,— 
PN 661 38 sit:, transformator 22,— 

Choral 627 

2PF 132 09 zadnl stena 12,50 

2PN 705 05 ladicl kondenzator 41,— 
2PK 575 02 vyplnac 3,10 

Rondo 522 A 

PF 158 21 stupnice 14,— 

PF 165 08 ukazatel 0,20 

PK 586 65 clvka vstupnl DV 2,50 
PK 586 66 clvka osc. DV 2,20 

PK 586 67 vstupnl clvka SV 1,80 
PK 586 88 osc. clvka SV 1,60 

PK 586 69 vstup. clvka KV II 1,40 
PK 586 70 osc. clvka KV II 1,30 
PK 586 71 vstup. clvka KV I 1,50 
PK 586 72 osc. clvka KV I 1,50 

PK 586 75 odlad’. clvka MF 2,30 
PK 795 01 dil tlacltka vyplnace 7,— 
PK 795 03 dll tla61tka DV 20,— 
PK 795 04 dll tlacltka SV 14,50 

PK 795 05 dll tlacltka KV II 17,50 
PK 795 06 dll tlacltka KV I 16,— 
PK 795 08 dll tlacltka gramo 6,— 



Rondo 528A 

PN 661 43 sif. transformator 81,— 

PN 661 41 sit!, transformator 37,— 

Filharmonie 805 A 

2PA 892 00 feritova antena 11,50 

2PF 431 04 buben nahonu VKV 1,10 
2PF 607 00 VKV osc. civka 4,70 

2PF 607 01 civka anod. lad’. 

obyod. 4,70 

2PF 516 00 deska s dot. pruzi- 

nami pro P 10 0,95 

PF5 516 02 deska s dot. pruzi- 

nami P 9 1,20 

5PF 516 04 deska s dot. pruzi- 

nami pro P ct P 5 , P 8 0,55 

5PF 516 06 deska s dot. pruzi- 

nami pevna pro P 9 1,10 

2PK 585 81 civka III. MF 36,— 

2PK 585 82 pomerovy detektor 32,— 
2PK 585 83 civka I. MF 4,40 

2PK 585 84 civka II. MF 4,40 

2PK 585 86 civka odlad. 648 kHz 17,— 
2PK 585 87 civka odlad. 648 kHz 13,50 
2PK 585 88 civka odlad. 10, 7 

MHz 11,50 

2PIC 693 03 civka osc. KV I 17,50 

2PK 593 04 civka osc. KV II 18,50 

2PK 593 07 civka osc. SV I 12— 

2PK 593 08 civka osc. SV II 11,80 

2PK 593 09 civka odlad. kmi- 

toctu SV II 27,— 

2PK 593 10 civka osc. DV 14,— 

2PK 593 11 civka vstupni KV I 17,50 
2PK 593 12 civka vstupni KV II 18,— 
2PK 593 13 civka vstupni SV I 15,— 
2PK 793 14 civka vstupni SV II 20,— 
2PK 793 15 civka vstupni DV 17,— 
2PIC 854 12 civka I. MF pro 

,10,7 MHz 32 — 

5PN 652 00 sif. tlumivka 2,10 

Kantdta - Orchestr 

5PA 128 03 ozdobna lista 1,50 

5PA 128 05 ozdobny ramecek 

pod tlac. 2,20 

Kvarteto 525 A 

1PA 448 02 tlacitko civkove soupr.0,15 
1PF 243 08 knoflik velky 4,10 

1PF 248 00 buben nahonu 2,10 

1PF 770 04 feritova ant. sest. 14,50 
1PK 593 03 civka vstupni KV I 7 — 
1PK 590 01 civka odlad. SV, DV 7,50 


1PK 590 02 civka vstupni DV 11,— 

1PK 590 03 civka vstupni SV II 11,— 

1PK 590 04 civka pomer. detek- 

toru 13,50 

1PK 593 01 civka osc. KV I 3,40 

1PK 593 02 civka osc. KV II 8,— 

1PK 593 04 civka vstupni KV II 7,— 

1PK 593 05 civka osc. DV 6,50 

1PK 593 06 civka osc. SV II 7 — 

1PK 593 07 civka osc. SV I 7 — 

lPIC 605 12 vstupni civka VKV 7,50 

1PK 607 01 civka osc. VKV 2,40 

1PN 676 03 vystupni transfor¬ 
mator 27,— 

Hymnus 625 A 

5PF 157 02 stupnice 22,— 

5PF 739 00 ozdobna rnrizka 5,40 

5PN 661 03 sif. transformator 96,— 
5PN 673 00 vystupni transfor¬ 
mator 46,— 

Festival 721 A 

1PA 248 00 pastorek ot. konden- 

zatoru 0,20 

1PA 670 00 kladka nahonu uka- 

zatele 0,20 

1PF 167 07 stupnice 4,40 

1PN 670 02 vystupni txansfor- 

mator 2,20 

2QN 705 29 otoc. kondenzator 4,40 
1PK 628 02 civka transformatoru 2,20 

Maestro 1106 A 

5PF 246 00 ovladaci knoflik 2,10 

s teckou 2,10 

5PF 580 00 ozubene kolo 22,— 

5PF 846 04 snekovy prevod 63,— 

5PK 811 00 hnaci souprava 160,— 

Variace — Copelia 

2PA 260 4% tlacitko „Ferit“ 0,35 

2PA 260 43 tlacitko ,,Rec“ 0,35 

2PA 260 44 tlacitko ,,Solo“ 0,35 

2PA 260 46 tlacitko ,,Orchestr 44 0,35 
2PA 314 07/2 stupnice 40,— 

2PK 572 03 vypinac 4,70 

2PN 661 16 sif. transformator 53,— 
2PA 243 11 knoflik ton. clony 1,20 

Sonatina 315 A 

PE 257 15 skfih 21,— 

PN 661 42 sif. transformator 19,— 
PN 673 31 vyst. transformator 11,50 


^ TT • 49 



Junior 312 A 


SPA 162 00 stupnice 0,70 

SPA 435 02 feritova antena 0,25 

5PF 240 00 mrizka 11,50 

5PF 257 00 skrin 14,50 

2PN 705 20 ot. kondenzator 45,— 
5PN 673 03 vystupni transfor¬ 
mator 27,— 

5PN 661 09 sit’, transformator 55,— 
5PK 497 00 objimka elektronky 4,40 
5PA 221 00 kotouc 0,40 

Tenor 426 A 

1PA 257 06 . skrin 17 — 

1PN 665 07 sit’, transformator 33,— 
1PN 676 09 vyst. transformator 16,50 
1PK 628 06 civka sit;, transfor- 

matoru 10,50 

Melodie — Poem 

1PF 402 00 knoflik volice napeti 2,80 
1PF 616 00 sit;, snura 14,— 

1PN 676 13 vyst. transformator 46,—» 
1PN 665 00 sit. transformator 69,—■ 
1PN 665 09 sit. transformator 72,— 
15A 431 02 bubinek kondenzatoru 0,55 

Gavota - Liberta 

1PA 448 03 tlacitko „Bas“ 1,10 

1PA 448 04 tlacitko „Hec“ 1,10 

1PA 448 05 tlacitko „Orchestr“ 1,10 
1PF 161 23 stupnice 20,— 

1PF 161 30 stupnice Liberta 20,50 
1PK 050 43 tlacitkova souprava 28,— 
1PN 050 00 civkova souprava 265,— 
1PN 705 17 ot. kondenzator 56,— 

Echo 523 A a Barcarola 1009 A 

1PA 448 07 tlacitko 0,65 

1PA 448 11 tlacitko ,,Bas“ 1,60 

2PA 892 04 feritova antena 10,50 

1PF 161 36 stupnice 29,— 

1PB 000 0/1 deska plosnych 

spoju 325,— 

1PN 705 15 ot. kondenzator 62,— 

Sputnik 320 A 

1PA 071 09 ozdobny sroub 

stupnice 0,60 

2PN 705 13 otoc. kondenzator 62,— 
1PN 404 06 feritova antena 20,— 


50*^tRv 


Poezie 427 A a Dunaj 1010 A 


1PA 448 06 klavesa 1,— 

1PF 161 33 stupnice 11,—■ 

1PF 161 46 stupnice 11,— 

1PF 243 19 knoflik maly 3,20 

1PF 243 20 knoflik velky 3,50 

1PK 150 05 tlacitkova souprava 38,— 

1PK 404 03 feritova antena 19,— 

1PK 404 04 feritova antena 24,— 

1PN 676 19 vyst. transformator 15,50 

2PN 705 11 ot. kondenzator 62,— 

1PF 161 51 stupnice 16,— 

1PF 161 93 stupnice 16,— 

1PF 161 94 stupnice 16,—■ 

2PN 705 16 otoc. kondenzator 62,— 

1PF 161 76 stupnice 16,—■ 

Jubilant 323 A a Sonata ,1016 A 

1PA 165 28 ukazatel 0,65 

1PA 243 35 knoflik 1,20 

1PA 243 36 knoflik 0,65 

1PA 892 10 tyc feritova 13,50 

1PF 161 72 stupnice 22,—• 

1PK 150 07 tlacitkova souprava 

sest. 53_ 

1PK 521 04 prepinac sest. 18,— 

1PN 404 12 antena sest. 34,— 

1PN 665 29 sif. transformator 78,^— 

1PN 705 26 otoc. kondenzator 110,— 

1PN 676 45 vyst. transformator 31,— 

1PF 161 72—11 stupnice 22,— 1 

Teslaton 536 A , Fuga 1014 A 

1PA 448 49 tlacitko sirky pasma 1,50 

1PA 448 51 tlacitko „Rec“ 1,50 

1PF 243 25 knoflik maly 3,90 

4PF 739 02 mrizka reprod. 4,10 

1PN 705 32 ladici kondenzator 57,— 

1PA 44 807 klavesa 0,65 

1PA 448 11 tlacitko „Bas“ 1,60 

1PA 448 12 tlacitko „Orchestr“ 1,50 

1PA 892 10 feritova tyc 13,50 

1PF 243 27 knoflik velky 3,90 

PM 250 75 selen 30,— 

9WN 663 164 sif. transformator 125,— 
1PN 676 40 vystup. transfor¬ 
mator 76,— 

1PF 161 70 stupnice 27,— 

1PN 705 32 ot. kondenzator 57,— 

1PA 739 15 mrizka 7,50 

1PF 242 03 knoflik vetsi 2,90 

1PF 242 04 knoflik mensi 2,90 

1PN 705 30 ladici kondenzator 98,— 



1PA 892 10 

fer. tyc 

13,50 

1PA 448 06 

klavesa 

1 — 

1PN 665 29 

sif. transformator 

78 — 

1PN 676 45 

vyst. transformator 

31 — 

PF 161 85 

stupnice 

17 — 

Nocturno 324 A 


1PA 448 53 

klavesa 

0,40 

IP A 136 47 

zadni stena 

8,50 

1PA 243 35 

knoflik maly 

1,20 

IP A 243 36 

knoflik velky 

0,65 

1PA 892 10 

fer. tyc 

13,50 

1PN 705 26 

otoc. kondenzator 

110 — 

1PN 676 45 

vyst. transformator 

31 — 

1PA 739 16 

mrizka 

13 — 

1PN 665 37 

sif. transformator 

105 ,— 

1PF 129 53 

skrin 

89 — 

1PF 717 16 

stin. kondenzator 

4,40 

1PN 655 37 

sif. fransformator 

105 — 

Piano 1019 A — Baryton 1121 A 


1PA 448 68 

klavesa 

0,50 

1PF 242 06 

knoflik maly 

3,30 

1PF 242 07 

knoflik velky 

3 — 

1PA 127 27 

ramecek tlac. 

1,40 

1PN 665 29 

sif. transformator 

78,— 

1PN 665 34 

sif. transformator 

105 — 

1PN 676 45 

vyst. transformator 

31- 

1PN 705 30 

otoc. kondenzator 

98 — 

0930 106 

antena 

43,50 

Capricio 1020 A , Capella 1118 A 


1PA 243 46 

knoflik 

1,40 

1PA 448 63 

tlacitko jjflec 14 

1,50 

1PA 448 64 

tlacitko ,,Stereo“ 

1,50 

1PA 448 65 

tlacitko pasma 44 

1,50 

1PA 448 66 

tlacitko ,,Basy“ 

1,50 

9WN 663 17U sif. transformator 

120 — 

1PF 243 25 

knoflik maly 

3,90 

1PN 705 32 

otoc. kondenzator 

57- 

0930 106 

fer. antena 

13,50 

1PN 676 40 

vyst. transformator 

76,- 

Prijimace do motorovych vozidei 

Orlik 2101 B 

1AA 260 51 

tlacitko I. 

1,40 

1AA 260 52 

tlacitko II. 

1,40 

1AA 260 53 

tlacitko III. 

1,40 

1AA 260 54 

tlacitko S 

1,40 

1AA 260 55 

tlacitko D 

1,40 

1AA 260 56 

tlacitko O 

1,40 


1AF 243 06 knoflik 2,60 

1AF 807 09 objimka vibratoru 9,— 

1AC 180 20 zasuvk^ kabelu 39,— 

IAN 559 00 tlac. prepinac 235,— 

IAN 661 41 sifovy transfor¬ 
mator 73,— 

IAN 673 17 vystupni transfor¬ 
mator * 93,— 

5PN 770 03 vibrator 7/6 160,— 

S10 79 vibrator 75,— 

Standard 2007 BV, Luxus 2103 BV , Ozve- 
na 2203 B V 

SPA 631 01 drzak elektronek 1,10 

SPA 631 04 drzak elektronek 0,90 

SPA 892 01 feritova tyc 0,90 

5PF 260 06 klavesa 2,20 

5PF 402 00 ovladaci knoflik 1,10 

5PF 806 10 objimka vibratoru 2,50 

5PN 661 08 sifovy transfor¬ 
mator 110,— 

5PN 673 02 vyst. transformator 40,— 

5PN 770 06 vibrator 6/12 165,— 

5PN 673 04 vyst. transformator 100,— 

5PF 243 06 knoflik 1,60 


Tranzistorove prijimace 

T 58 

2PA 151 00 
2PF 243 21 
2PF 246 05 
2PN 666 03 
2PN 673 12 
1NTNO 17 
skrin Mir 


T 60 , 2701 B 

2PF 243 22 

knoflik regulace 



hlasitosti 

2,50 

2PF 243 27 

knoflik la deni 

6,— 

2PF 251 32 

viko skrine 

12,50 

2PF 251 34 

pruhl. kryl stupnice 

2,70 

2PN 666 04 

budici transformator 

28,— 

2PN 673 14 

vyst. transformator 

13,— 

2PN 705 08 

kondenzator otoc. 

73,— 

kozene pouzdro 

17 — 

T 60A, Doris 

2PF 251 36 

zadni dil skrine 

6,— 

2PA 739 08 

mrizka 

3,20 

2PN 666 06 

budici transformator 

28,— 



stupnice 1,30 

knoflik 4,60 

knoflik velky 9,50 

vazeb. transformator 28,— 
vyst. transformator 24,— 
pruchodka pryzova 0,25 
seda 130,— 



2PN 673 19 

vyst. transformator 

23 — 

2PK 403 02 

teleskop. antena 

94 — 

kozene pouzdro 

31,— 

2PN 559 22 

prepinac 

26,- 

2PA 169 03 

zadni stena 

1,30 

2PN 705 17 

otoc, kondenzator 

115,— 

kozene pouzdro 

17,— 

9WN 669 01 

budici transformator 

35,— 

2PN 705 08 

otoc, kondenzator 

73 — 

9WN 674 01 

vyst. transformator 

33 — 




8 X 120 mm 

fer. tyc 

4,20 

T 61, T 63 



2PA 260 92 

tlacitko 

0,25 

2PA 260 76 

klavesa 

0,15 




2PF 132 30 

zadni stena 

7,50 

Zuzana 2710 

B 


2PF 178 16 

drzadlo T 61 

45,— 

1PA 128 09 

plech ozdobny 

0,40 

2PF 243 24 

knoflik ton. clony 

3,90 

1PA 128 10 

plech 

1,20 

2PF 243 25 

knoflik regulace 


1PA 128 11 

plech ozdobny bocni 

0,40 


hlasitosti 

2,50 

1PA 243 32 

knoflik ladeni 

0,35 

2PF 243 26 

knoflik ladeni 

3,10 

1PA 243 33 

knoflik hlasitosti 

0,35 

2PK 403 01 

teleskop. ant. 

92,— 

1PA 257 18 

zadni dil skrine 

1,30 

2PN 666 05 

budici transformator 

33,— 

1PA 892 11 

fer. tyc 

13,50 

2PN 673 15 

vyst. transformator 

29 — 

1PN 670 06 

vyst. transformator 

23 — 

2PN 705 12 

otoc. kondenzator 

57 — 

WN 704 01 

otoc. kondenzator 

49 — 

2PF 254 00 

nosny popruh 

29 — 

1PF 739 10 

mrizka 

12,— 

2PF 169 10 

zadm stena 

4,20 




2PF 169 11 

predni stena 

11,50 

Havana 431 . 

B 


2PA 178 13 

drzadlo T 63 

2,— 

1PA 136 69 

zadni stena 

7,50 

2PA 153 17 

stupnice T 63 

17,-— 

1PA 257 14 

skrinka bakelit 

31,— 

2PK 703 02 

otoc. kondenzator 

56,— 

1PA 739 11 

v / vi 

mrizka 

9 — 




0930 106 

fer. antena 

13,50 

Lunik 314 B 



2PN 705 17 

otoc. kondenzator 

115,— 

1PA 739 06 

ozdobna mrizka 

12- 

9WN 669 01 

budici transformator 

35,— 

1PN 670 03 

budici transformator 

29 — 

9WN 674 01 

vyst. transformator 

33 — 

1PN 676 24 

vyst. transformator 

39 — 

2PN 559 22 

prepinac 

26,- 

1PA 257 08 

skrinka bakelit. 

31— 




1PF 242 62 

knoflik 

2,40 

Dana 2711 B 



1PN 404 03 

fer. antena sest. 

17,50 

1PA 128 16 

plech. ozd. maly 

0,60 

pryzova pruchodka 8x1 

0,20 

1PA 128 17 

plech ozd. velky 

10,— 

2PN 705 13 

otoc. kondenzator 

62,— 

1PN 670 07 

budici transformator 

31,— 




1PN 676 51 

vyst. transformator 

40,— 

Perla 2803 B 



0930 107 

feritova tyc 

2,40 

2PF 169 09 

viko zadni 

1,60 

WN 704 07 

kondenzator otoeny 

49 — 

2PF 178 21 

drzadlo 

31,— 

1PA 243 32 

knoflik ladeni 

0,35 

KPOM 450 

otoc. kondenzator 

77,— 

1PA 243 33 

knoflik regulace 


2PF 243 33 

knoflik pfepinace 

1,40 


hlasitosti 

0,35 

2PF 243 34 

knoflik ladeni 

1,50 

1PN 692 09 

potenciometr 

20,— 

2PF 243 36 

knoflik hlasitosti 

2,20 




4KO 930 038 fer. tyc 

10,50 

Monika 2815 B , Mambo 2816 B 


2PN 666 07 

budici transformator 

40,— 

1PA 128 12 

ozdobna lista 

4 — 




1PA 128 13 

ozdobna lista 

4 — 

Akcent 2812 B 


1PA 128 14 

ozdobny plech 

18,50 

2PA 153 22 

stupnice 

38 — 

1PA 242 04 

knoflik pfepinace 

1,10 

2PA 169 11 

viko baterie 

1,50 

1PA 258 07 

knoflik ladeni 

1,30 

2 PA 178 14 

drzadlo 

3,30 

1PA 257 22 

viko zadni 

4 — 

2PF 243 37 

knoflik hlas. 

1,70 

1PA 892 12 

feritova tyc 

8,— 

2PF 243 39 

knoflik ladeni 

1,50 

1PN 669 00 

budici transformator 

31 — 

2PF 243 40 

knoflik prep. 

2,80 

1PN 676 46 

vyst. transformator 

26,— 

2PF 807 25 

pouzdro baterii vreb. 

12 — 

1PN 692 10 

potenciometr 

23,— 

2PF 807 26 

pouzdro baterii spod. 

14,— 

WN 704 05 

otoc. kondenzator 

54,— 




1PA 128 29 

ozdobny plecb 


1PF 127 10 

ozdobny ramecek 

3 — 


Mambo 

18,50 

1PF 178 00 

drzadlo 

6,— 

1PA 242 10 

knoflik cerny 

0,85 

1PF 800 15 

tlacitko 

0,85 

1PN 676 56 

vyst. transformator 

31,— 

1PK 555 11 

prepinace 

16- 

1PN 692 13 

potenciometr Mambo 

20,— 

1PN 705 35 

otoc. kondenzator 

105— 




930 113 

fer. antena 

42,— 

Iris 2712 B 



9WN 669 01 

budici transformator 

35— 

1PA 128 21 

ozdobny plecb 

4,70 

9WN 674 01 

vyst. transformator 

33,— 

1PA 257 30 

zadm viko 

3,70 




1PA 892 13 

feritova tyc 

10,50 

Dolly 2815 B 



1PN 670 08 

budicl transformator 

37,— 




1PN 676 53 

vyst. fransformator 

31 — 

1PA 128 30 

ozdobny plecb 

4,30 

1PN 692 09 

potenciometr 

20,— 

1PA 128 31 

ozdobna lista 

16 — 

WN 704 07 

otoc. kondenzator 

49,— 

1PN 705 39 

otoc. kondenzator 

49,— 

1PA 202 07 

ladici knoflik 

0,65 

1PF 178 01 

drzadlo 

50 — 




1PN 669 00 

budici transformator 

31 — 

Big Beat 2818 B 


1PA 242 10 

knoflik 

0,85 

1PA 127 45 

ozdobny ramecek 

0,95 

1PN 676 56 

vyst. transformator 

31 — 

1PA 242 12 

konflik prepinace 

1 — 

1PA 242 10 

knoflik 

0,85 

1PA 242 13 

knoflik ladem 

1,20 

501 001/N2 

fer. antena 

3,70 

1PF 127 09 

ozdobny ramecek 

21,— 

1PN 692 13 

potenciometr 

20 — 


Televizm anteny 


Typ 

Pocet prvku 

Kandl 

Vyrobce 

Cena 

0101 KL 

1 

1 

■ Kovoplast 

130,— 

0301 ICL 

3 

1 

Kovoplast 

230,— 

0307 GL 

3 

6 az 8 

Kovoplast 

70,— 

YAGI 

5 

6 az 7 

Tokoz 

110 — 

M 4 

4 

6 az 12 

Mechanika 

105,— 

M 5 

5 

6 az 12 

Mecbanika 

135,— 

M 8 

8 

6 az 12 

Mechanika 

195,— 

M 9 

9 

6 az 12 

Mechanika 

225 — 

MY 5 

5 

24 az 29 

Mechanika 

110 — 

0624 GL 

6 

24 az 29 

Kovoplast 

110 — 

1024 GL 

10 

24 az 29 

Kovoplast 

150 — 

MY 12 

12 

24 az 29 

Mechanika 

150,— 

MY 19 

19 

24 az 29 

Mechanika 

230,— 

SC 11A 

11 

21 az 34 

Dovoz z NDR 

220 — 

SC 16 A 

16 

21 az 34 

Dovoz z NDR 

250,— 

TVA/21-60 

sirokopasmova 
soufazova, 
celovln. dipoly 4 

21 az 60 

Kovopodnik Plzen 

330 — 


Zaverem katalogu soucasti jeste upozorneni: v prodejnach Tesla a Domicich potfeb 
majf nektere z uvedenych vyrobku ruznou cenu - v nasem katalogu je uvedena vzdy 
cena vyssi. U soucastek, u nichz neni cena uvedena, jde o perspektivm a nove soucastky, 
ktere maji prijit na trh v nejblizsi dobe. Jsou uvedeny pouze pro uplnost. Soucasti, 
ktere nejsou v katalogu uvedeny (napr. kostricky na civky), nejsou na trhu prakticky 
vubec (podle nejnovejsich informaci by mely kostricky prijit do prodeje v dostatecnem 
mnozstvi jeste v prvnim pololetl t. r. v prodejne Radioamater, Zitna 7, Praha 1). 




Za malo pertez ... 

Dr. Ludvik Kellner 


Tentokrat nikoli mnoho rnuziky, proto¬ 
ze se nebudeme zabyvat stavbou tranzis- 
torovych prijimacu, ale nekolika jednodu- 
chych, ucelnych pristroju, ktere doplm 
pracoviste kazdeho radioamatera a proka- 
zi mu mnohdy neocenitelne sluzby. Yy- 
bral jsem je a postavil predevsim proto, 
abych ukazal, ze i ze zcela bezne dostup- 
nych, vetsinou levnych soucastek lze po¬ 
st a vit zarizeni, ktere v amaterskych pod- 
mmkach dostatecne nahradi drahe tovar- 
ni vyrobky. Je pravda, ze tyto profesio- 
nalni pristroje maji obvykle vlastnosti, 
jichz muze amater dosabnout jen za cenu 
uaprosto neunosnycb financnich uakladu. 
Je vsak pravda i to, ze tyto pristroje by- 
vaji v radio amater ske dilne vyuzity jen ^ 
tak malo, ze vlastne pfedstavuji jakousi 
,,mrtvou 44 investici. 

I kdyz zdaleka necbci tvrdit (mam 
ostatne stejne zkusenosti jako vsichni 
ostatni radioamateri), ze jsem vzdycky 
a bez vyhrad spokojen s tim, co je ke kou- 
pi na trhu vcetne specialize vanych radio- 
amaterskych prodejen, prece jen se do- 
mnivam, ze tato rozhodne ne idealni situ- 
ace na nasem trhu radio soucastek ma 
i svoji druhou, lepsi stranku: nuti totiz 
vie premyslet, experimentovat, laborovat. 

A to jiste neni nikomu na skodu, pokud 
chce byt opravdovym radioamaterem. 
Cimz ovsem vubec nechci omlouvat ani 
nase vyrobni podniky, ani obchod, ktere 
by pro amatery jiste mohly udelat mno- 
hem vie nez dosud, kdyby v nich prestaly 

videt jen zakazniky, 
ale zacaly je povazo- 
vat za to, cim sku- 
tecne jsou: za propa- 
gatory technickeho 
pokroku a zalohu 
kvalifikovanych 
technickych pracov- 
niku, ktere nase hos- 
podarstvi potrebuje 
a bude potrebovat 
stale vie a vie. 


Nechejme vsak uvah a prejdeme radeji 
k tomu, co je poslanim tohoto casopisu: 
ke konstrukeim. Na miste, ktere jim bylo 
v tomto cisle vymezeno, predkladam tri 
zajimava, jednoducha, ale ucelna zarizeni, 
ktera se mi v praxi vsestranne osvedcila. 
Zadne z nich nema vie nez pet tranzistoru, 
prece vsak dokazi to, co je jinak dosazitel- 
ne jen s velmi vysokymi naklady. A vse- 
chna jsou jen se soucastkami nasi vyroby, 
ktere jsou bezne na trhu, coz povazuji za 
jejich hlavni prednost. 

Generator signalu sinusoveho 
a pravouhleho pruhehu 

Nizkofrekvencni generator je krome 
univerzalniho merice napeti, proudu a od- 
poru pristrojem, jehoz potreba se v radio- 
amaterske praxi vyskytuje pravdepodob- 
ne nejeasteji. Generator, ktery splni na- 
prostou vetsinu pozadavku prumerneho 
s radio amater a, je mozne post a vit s pouhy- 
mi peti tranzistory. Muze slouzit jako to- 
novy generator pri hledani zavad v zesilo- 
vacich, protoze pracuje v cele oblasti sly- 
sitelnych kmitoctu od 15 Hz do 150 kHz. 
A protoze krome sinusoveho signalu dava 
i signal pravouhleho prubehu, umoznu- 
je ve spojeni s osciloskopem odhalit jake- 
koli tvarove zkresleni signalu pocinaje 
vystupnim transformatorem a konce filtry 
nebo zesilovaci. Osciloskop nam spolehli- 
ve ukaze zkresleni, ktere pak muzeme od- 
strahovat nastavovanim regulacnich prv- 
ku zkouseneho obvodu pri soucasnem 
pozorovani ucinku techto zasahu ha obra- 
zovee osciloskopu. 

Generator pracuje ve ctyrech rozsazicb 
po dekadach a jeho vystupni napeti lze 
regulovat od nuly do 4 V. 

Sklada se ze dvou casti: generatoru 
sinusovych signalu, ktery je osazen tran¬ 
zistory Tj az T fl , a tvarovaciho obvodu 
pro obdelnikove signaly s tranzistory T 4 
a T 6 (obr. 1). Generator sinusovych kmitu 
pracuje na principu Wienova mustku, je- 
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hoz nejchoulostivejsi soucastkou je dvo- 
jity potenciometr 2x10 kf). Jeden z nich 
je zapojen seriove s kondenzatory C x az 
C 4 , druhy je pripojen paralelne ke kon- 
denzatorum C x az C /. 

Zde je treba upozornit, ze je velmi dule* 
zite, aby kazdy par kondenzatoru (C x a C \, 
atd.) mel naprosto stejnou kapacitu. Aby 
prepinani bylo dekadicke, mu si mit kazdy 
uasledujlcl par presne desetkrat vet si ka- 
pacitu nez predchazejici, jinak nebude 
stupnice na vsech rozsazich souhlasit. 

Nejvetsi potize budou zrejme s poten- 
ciometry P x a P 2 . Pouzil jsem nakonec 
tandemo vy potenciometr, ale prubeh obou 
jebo polovin nebyl zcela stejny. V tako- 
vem pripade nezbyva nez z vet sit odpor 
R x nebo R s , aby kmity na zacatku nebo 
na konci drahy potenciometru nevysazo- 
valy. Bylo by ovsem vyhodnejsi pouzlt 
potenciometr s logaritmickym prubehem, 
protoze jinak je stupnice nelinearni. 
Abycb ziskal linearm stupnici, absolvoval 
jsem malou zkousku trpelivosti: zmeril 
jsem 15 potenciometru s logaritmickym 
prubehem na pripravku s desetipoloho- 
vym prepinacem, abycb mel zaruku, ze 
kazdy ze zkousenych kusu je meren vzdy 
presne ve stejnych bodech. Bobuzel se mi 
vsak nepodarilo najit mezi nimi dva po- 
tenciometry, ktere by mely alespon pri- 
blizne stejny prubeh. Proto jsem take 
nakonec pouzil line arm tandemovy po¬ 
tenciometr. t 

Pristroj je osazen vf tranzistory, ktere 
jsou scbopny kmitat na kmitoctu o neko- 
lik radu vyssim, nez je nejvyssf kmitocet 
pristroje. Mozna, ze by bylo vybodnejsi 
osadit cely generator tranzistory 156NU70 
a jen jako T 2 zaradit OC169 - pak je 
ovsem trebazmenit polaritu zdroje a kon¬ 
denzatoru Q a C 7 . 

Cely generator je postaven na desticce 
s plosnymi spoji (obr. 2), ktera nese vsech- 
ny soucastky krome P x a P 2 , obou prepina- 
cu s kondenzatory a P 3 , jlmz se reguluje 
amplituda vystupniho napeti. Prepinac 
Pr x slouzi k volbe rozsahu, prepinacem 
Pr 2 prepiname sinusovy a obdelnikovy 
signal. Civka L slouzi spolu s kondenzato¬ 
ry C 6 a C 7 k filtraci parazitnicb barmonic- 
kych kmitoctu. 

Generator muzeme napajet ze tri plo- 
cbycb baterii nebo ze stabilizovaneho 
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Ohr. 2. Desticka s plosnymi spoji generate™ signalu 15 Hz az 150 kHz sinusoveho apravouhleho tvaru 

















































































































stejnosmerneho zdroje 12 Y. Odber se po- 
hybuje kolem 40 az 50 mA. 

Uvadeni do chodu nebude delat obtize, 
pokud jsme postupovali presne podle po- 
pisu. Bude-li tvar sinusovky zkreslen, 
upravime jej nastavenim trimru R x . Trim- 
rem R 10 nastavujeme spravny prubeh 
obdelmkoveho signalu. 

K cejchovani budeme potrebovat me¬ 
ric kmitoctu, podle nehoz oznacime na 
stupnici desitky. Pokud nebudou jednot- 
live dekady souhlasit, je zavada v nesprav- 
nych kapacitach kondenzatoru C x az C 4 
a pomuze jen jejich vymena. 

Pro lepsi stabilitu generatoru je v emi- 
torovem obvodu T x zarazen perlickovy 
termistor 11NR10 (odpor pri 20 °C asi 
2,2 kfl). K tomuto ucelu se nehodi tycin- 
kovy termistor, nebof ma velkou tepelnou 
setrvacnost. Muzeme vsak pouzit perlic¬ 
kovy termistor s mensim odporem; v tom 
pripade k nemu do serie pripojime minia- 
turni odpor takove velikosti, aby vysled- 
ny odpor byl asi 2,2 kH. Pokud nekomu 
nebude zalezet na prilisne stalosti kmitoc- 
tu (1 % i mene), muze termistor nabradit 
pevnym odporem. 

K pouzitym soucastkam: civka L je na- 
vinuta na trolitulove kostricce o 0 10 mm 
bez jadra a ma asi 50 zavitu dratu o 0 
0,1 mm. Preplnac Pf x ma dvakrat pet po- 
lob, Pr 2 je packovy dvoupolovy dvoupo- 
lobovy prepmac. Potenciometr P 3 in a li- 
nearni prubeh, u kondenzatoru C x az C 4 
a C x az C 4 ' nezalezi na druhu (mobou byt 
keramicke, styroflexove i jine), velmi vsak 
zalezi na presnosti jejich kapacity. Vsecb- 
ny odpory jsou miniaturni, elektrolyticke 
kondenzatory jsou na napeti 12 Y. 

Mechanickou konstrukci a rozmistenl 
ovladacich prvku na celmm panelu si kaz- 
dy zvoli sam podle pouzitych soucastek 
a podle vlastnfcb moznosti. Sam jsem ge¬ 
nerator vestavel do krabice o rozmerech 
200 X 100 X 100 m, kterou jsem povrchove 
upravil polepemm tapetou DC-fix. 

Indikator meznsch kmitoctu 
tranzistoru 

Casto se nam dostane do rukou tranzi- 
stor, jehoz zakladm udaje nezname - a o- 
znacenx chybi, takze katalog nam mnoho 


nepomuze. Existuje mnoho velmi jedno- 
duchych a nekolikrat pops any ch metod, 
jak zjistit vyvody neznameho tranzistoru, 
jde-li o tranzistor n-p-n nebo p-n-p. Ob- 
vykle bychom vsak potrebovali take zjis¬ 
tit, jde-li o vf nebo nf typ. Ostatne mnoh- 
dy i u oznacenych tranzistoru neni na sko- 
du presvedcit se, bude-li tranzistor praco- 
vat jeste v te kmitoctove oblasti, pro ja~ 
kou jej chceme pouzit. To se tyka prede- 
vsim vf tranzistoru. K temto ucelum se 
vyplati poridit si jednoduehy pristroj, 
ktery vychylkou rucky na meridle ukaze, 
kmita-li jeste tranzistor na nastavenem 
rozsahu. 

Zapojeni vychazi z prirucniho indikato- 
ru meznich kmitoctu tranzistoru firmy 
Rohde & Schwarz - Semitest, ktery ma 
sice jen sest rozsahu do 100 MHz, da se 
vsak na nem merit i mezni kmitocet vari- 
kapu. Na popisovanem zanzeni se varika- 
py merit nedaji; je urcen jen ke zkousem 
tranzistoru a vysokofrekvencmch diod. 

Schema zapojeni pristroje je na obr. 3. 
Jeho ,,dusi 14 je Colpittsuv oscilator, skla- 
dajici se z L, C x a C a . Jednotlivym rozsa- 
hum odpovidaji indukcnost a kapacity 
C x a C 2 podle tabulky 1. Udaje jsou vsak 
jen informativni, protoze pri vyssich kmi- 
toctech (asi od 50 MHz) se jiz zacina pro- 
jevovat vliv parazitnich kapacit a indukc- 
nosti. Volba kapacit a indukcnosti nebude 
delat potize az do rozsahu 15 MHz; od- 
chylka ^10 % nem jeste na zavadu. 
Clvky je mozne vybrat z ,,suplikovych 44 
zasob, jejich indukcnost si vsak musime 
overit na spolehlivem mustku. Od rozsahu 
50 MHz bude jiz situace obtiznejsi. Kdo 
ma moznost merit na laboratornim pri- 
stroji, vybere indukcnosti i kapacity tak, 
aby odpovidaly prislusnemu rozsahu. Pri- 
tom je ovsem treba brat v uvahu, ze mu¬ 
sime kontrolovat i harmonicke kmitocty, 
protoze tranzistor kmita na nekolika har- 
monickych a nekdy i na subharmonickem 
kmitoctu. Kdo nema moznost presne me¬ 
rit, bude muset na vyssich rozsazich tak 
trochu spolehat na stesti. 

Kondenzatory na rozsahu 100 MHz 
a vice jsou jiz tak male, ze nekdy je nahra- 
di kapacity ostatnich soucastek, hlavne 
civek. Proto jsem je ve vzorku vynechal; 
indikace se tim zlepsila. 
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Obr . 3 . Zapojeni indikatoru meznich kmi- 
toctu tranzistoru 

Ma-li prepinac vlastnx kapacitu, musi- 
me zmensit indukcnost civky L. Na roz- 
sahix 100 MHz to muze byt popripade jen 
jeden nebo dva zavity, znacne roztazene, 
samonosne, z holeho dratu o 0 1 az 
1,5 mm, na nejvyssim treba jen 1 az 3 cm 
holeho dratu o 0 0,8 az 1 mm, rov- 
neho nebo ohnuteho do mirneho oblouku. 

Prepmac Pf 1 je dvousegmentovy. Na 
jednom ze segmentu je na kontakty pripa- 
jen spoj a, na druhem segmentu na para- 
lelnim kontaktu spoj 6. Bod c musi byt 
skutecne bodem, aby se rusive neprojevo- 
valy kapacity a indukcnosti vodicu. 

PJepmac by byl 
nejvhodnejsi kera- 
micky nebo z jineho 
materialu pro vf. 
Jeho jednotlive seg- 
menty a polohy by 
mely byt co nejdale 
od sebe. Naprosto 
se nehodi miniaturiu 


prepmace nasi vyroby, ktere maji velkou 
vlastni kapacitu. Tlacitko Tl muze byt 
jakykoli bezny typ. 

Zapojeni soucastek nenx - krome oscila- 
toroveho obvodu - kriticke. Meridlo jsem 
pouzil miniaturni, s rozsahem 200 pA. 
Zvolxme-li meridlo s citlivosti 100 pA, 
zvetsime R t na 39 kQ. 

Pristroj inuzerne opatrit nekolika ob- 
jimkami pro ruzne typy tranzistoru. Spo- 
jime je paralelne a pouzivame vzdy odpo- 
vidajicx ty£. Sam jsem zvolil kulatou 
objimku pro tranzistory typu GF a dalsi 
pro zkouseni vykonovych tranzistoru 
typu KU. 

Mereni je velmi jednoduche: do pnslus- 
ne objimky zasuneme zkouseny tranzistor, 
prepinac Pr 2 prepneme podle potreby do 
polohy n-p-n nebo p-n-p, potenciometr P 
vytocime asi do polo viny nebo dvou tret in 
odporove drahy a stiskneme tlacitko TL 
Kmita-li tranzistor na nastavenem rozsa- 
hu (nastavujeme prepinacem Pr x), tece 
mezi jeho emitorem a kolektorem vf 
proud, ktery po usmerneni diodou vyvola 
vychylku rucky meridla. Neukazuje-li 
rucka meridla zadnou vychylku ani pri 
potenciometru P vytocenem na maxi¬ 
mum, nelze jiz v nastavenem rozsahu 
kmitoctu tranzistor pouzxt. Pokud je vy- 
chylka rucky meridla mala (asi 20 pA), 
tranzistor sice kmita, ale neochotne. Pri 
pine vytocenem potenciometru P zarucu- 
je pouzitelnost tranzistoru v nastavenem 
kmitoctovem pasmu vychylka asi 50 pA. 

Pri zkouseni tranzistoru nastavime pre¬ 
pinacem Pr* nejnispsx kmitoctovy rozsah 
a postupne prepiname na vyssi rozsahy, 
az se jiz rucka meridla nevychyli. 

Chceme-li merit diodu, zapojime do ob¬ 
vodu pristroj e nejprve nejaky tranzistor, 
ktery na potrebnem rozsahu kmita. Pak 
vypneme spinac S a do objimky pro diody 
zapojime merenou diodu (pozor na sprav- 
nou polaritu). Stiskneme tlacitko Tl a po¬ 
dle vychylky rucky meridla opet posuzu- 
jeme schopnost diody pracovat v nastave¬ 
nem kmitoctovem rozsahu. Dioda D ma 
byt proto kvalitni dioda pro nejvyssx 
kmitocty (KA236, GA301, 33NQ52 nebo 
i 6 nebo 7NN41, popf. GA205, ktere vsak 
musime vybrat). 

Pristroj ma velmi vtipne vyreseno pre- 
pinani p-n-p a n-p-n. Misto nekolika 
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Taft. 1. Udaje oscildtoru 


Hozsah 

[MHz] 

Ci 

c a 

L 

Provedeni 

0,05 

5nF 

, 10 nF 

2,5 mil 

dlouhovlnna clvka s jadrem 

0,5 

400 pF 

5 nF 

300 [iH 

stredovlnna bez jadra 

5,0 

' 200 pF 

2 nF 

4 az 5 [xH 

s jadrem 

15,0 

100 P F 

1 nF 

2 iin 

s jadrem 

50,0 

27 pF 

50 pF 

0,2 [xH 

bez jadra 

100,0 

1,2 pF 

2,2 pF 

0,02 p,H 

asi 3 z na prumferu 8 mm, drat 
o 0 0,1 mm 

nad 100,0 

— 

— 

drat asi 3 az 4 cm, 0 0,1 mm 


prepinacu pro prepnuti diod, meridla 
a baterie pracuje s napetim 2 X 4,5 V, pri- 
cemz merime vzdy s jednou polovinou 
napeti, pri 4,5 V. Muzeme pouzit dve 
ploche baterie nebo tuzkove clanky. Spl- 
nac napajeciho napeti nepotrebujeme, pro- 
toze bez zmacknuti tlacitka Tl a zasunuti 
tranzistoru do objimky pristrojem proud 
netece. 

Cely indikator jsem vestavel do krabi- 
ce z pruhledneho polystyrenu (kryt vetsi- 
ho rele). Povrchove je krabice upravena 
poleperum tapetou DC-fix, napisy jsou 
udelany suchym obtiskem systemem Pro- 
pisot. Yelikost krabice bude zaviset prede- 
vsim na velikosti prepinace Pf t a na po¬ 
uzit ych bateriich. 

Na pokusnem pristroji se soucastkami 
podle tab. 1 jsem nameril: 

na rozsahu 100 MHz - 

vychylka nastredu stupnice 103 MHz, 
na rozsahu nad 100 MHz - 200 MHz, 

na rozsahu 50 MHz - 34 MHz. 

Odchylky u jednotlivych tranzistoru 
cinily 2 az 3 % pri stejne nastavenych 
regulacnich prycich (vf tranzistory vyka- 
zuji na nizsich rozsazich mensi vychylku 
nez na vyssich). 

Dvoupaprskovy osciloskop 
z jednopaprskoveho 

Kazdy radioamater, ktery to se svou 
praci mysli vazne, si drive nebo pozdeji 
poridi osciloskop. Je nenahraditelnou po- 


muckou v nejruznejsich pripadech a vetsi- 
nou se vyplati. Spokojenost kazdeho ama- 
tera s moznostmi jeho pouziti vsak konci 
v okamziku, kdy zjisti potrebu pozorovat 
a porovnavat na obrazovce osciloskopu 
soucasne dva signaly. K tomu obvykle 
slouzi dvoupaprskove osciloskopy, jejichz 
porizovaci cena se vsak vymyka z mozno- 
sti i financne dobre fundovaneho amatera. 
A prece staci ctyri bezne tranzistory a ne- 
kolik drobnych soucastek, abychom spl- 
neni t oho to narocneho pozadavku mohli 
vyzadovat od zcela bezneho jednopaprs¬ 
koveho osciloskopu. 

Pristroj, ktery to umozhuje, je v pod- 
state elektronicky prepinac, jehoz zaklad- 
ni schema je na obr. 4. Ma dva vstupy, ale 
jen jeden vystup. Podle toho, ve ktere 
poloze je prepinac Pr, je s vystupem spo- 
jen vstup I nebo II . Spojime-li takovy 
prepinac (jeho vystup) se vstupem (Y) 
jednopaprskoveho osciloskopu a privede- 
me-li na kazdy z jeho dvou vstupu jiny 
signal, objevi se na obrazovce osciloskopu 
prubeh jednoho z techto dvou signalu 
podle toho, ktery vstup je pripojen prepi- 


vystup 


vstup I 

Prj 


vstup H 


v 0 “ 



Ofer. 4. Princip elektronickeho prepinace 
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nafiem Pr. Budeme-li vsak zvetsovat po- 
cet prepnuti za urcitou casovou jednotku, 
dosahneme stavu, kdy se na obrazovce 
objevi oba prubehy soucasne. 

Podstata tohoto jevu je jednoducha: 
lidske oko si po urcitou dobu ,,podrzi“ 
kazdy svetelny vjem. Pri obvykle intenzi- 
te svetla je tato doba asi 0,1 s. Na princi- 
pu teto vlastnosti lidskeho oka je take za- 
lozena technika filmu a televize, protoze 
stridaji-li se ruzne svetelne impulsy urci¬ 
tou rychlosti, nemuze jiz oko registro- 
vat a rozlisovat jednotlive impulsy, ale 
vnima obraz jako jednolity celek. To zna- 
mena, ze i na obrazovce osciloskopu se 
objevuji stale dva samostatne obrazy, 
jenze pri urcite rychlosti jejich si; rid am 
nemuze lidske oko tyto zmeny zazname- 
nat a vysledkem je, ze vnima oba obrazce 
soucasne. Abychom vsak dosahli takove 
rychlosti prepinani, k tomu je mechanic- 
ky prepmac pnlis pomaly. 

Na obr. 5 je uplne zapojem elektronic- 
keho prepinace, ktery tento pozadavek 
splni. Sklada se v podstate z multivibra- 
torU a prepmacibo stupne. 

Multivibrator s tranzistory T x a T 2 slou- 
zi ke generovani kmitu pravouhlebo pru- 
bebu. Delka pulsu multivibratoru je za- 
visla na vybijeci dobe kondenzatoru, kte¬ 
ry je zapojen mezi kolektor otevreneho 
a bazi uzavreneho tranzistoru. Velikost 
kolektoroveho odporu tuto delku ifeovliv- 
huje. Na kondenzatory C 3 a C 4 prichazeji 
tedy stridave napet;ove pulsy, ktere se 
dostavaji dale na prepmaci stupen. 

Dobu kmitu vypocitame priblizne ze 
vztahu 

T~1,4R 2 C 2 

a kmitocet podle vztahu 

f ^- . 1 . 

J — 1,4 R 2 C 2 

Pokud multivibrator nedava zadne na- 
petove pulsy, jsou oba tranzistory T 3 a T 4 
v prepmacim stupni uzavfeny. Privede- 
me-li na vstup I a vstup II dva ruzne sig- 
naly, dostavaji se pres odpory R 14 (R 12 ) 
a i? 13 (Z? 14 ) a pres kondenzator C 5 (C 6 ) na 
vystup. Oba signaly se na vystupu velmi 
rychle stridaji a vytvareji na obrazovce 
osciloskopu soucasne obrazce obou techto 



vystup 


Obr. 5. Schema elektronickeho prepinace 
k osciloskopu 

signalu. Potenciometry P 2 a P 3 muzeme 
regulovat amplitudu jednotlivycb signa¬ 
lu, potenciometrem P a muzeme ridit po- 
suv obou zobrazenycb signalu ve vertikal- 
nim smqru. 

Jednim z blavnich predpokladu uspo- 
kojive funkce pristroje je spravna cinnost 
multivibratoru, osazeneho tranzistory T 1 
a T 2 . Zkusil jsem os adit multivibrator 
tranzistory OC169, nabezne hr any obdel- 
niku mely vsak zakmity, ktere se projevo- 
valy jako modulace i jako deformace 
zkousenych signalu. Jako nejvhodnejsi se 
ukazaly na tomto miste spinaci tranzisto¬ 
ry, ktere maji mezni kmitocet radove ne- 
kolik MHz, napr. GS506 nebo GS507. 
Ty jsou vsak typu n-p-n a proto bude 
vyhodne v pripade jejicb pouziti nahra- 
dit i tranzistory v prepmacim stupni typy 
n-p-n (napr. GS501) - samozrejme po 
prepolovam zdroje a elektrolytickych 
kondenzatoru. Stejnycb vysledku lze do- 
sahnout i s tranzistory typu KF. 

Po sestaveni pristroje ve ,,vrabcim bni- 
zde u sledujeme vystupni signal (bez pri- 
pojeni zkousenebo signalu na vstup) na 
obrazovce oscislokopu a zmenou i? lf Q, 
R 2 (P 3 , C 2 , i? 4 ) se snazime ziskat pravidel- 
ne, rovne obdelniky bez zakmitu. Muze se 
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nickeho prepinace k osciloskopu 
(Smaragd E 9) 
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stat, ze nepravidelnost zpusobujf prepina- 
ci tranzistory; nekdy nezbyva, nez je vy- 
menit. Je samozrejme, ze I'l S T, a T 3 
s T 4 maji byt parovane. Pri spravne fun- 
kci pristroje by se pri privedeiu stejneho 
signalu na vstup I nebo II nemeia proje- 
vit zadna odlisnost v obraze na oscilosko- 
pu. 

Oba vstupy jsou symetricke, tvori je 
potenciometry 5 MO, kterymi muzeme 
vyrovnat pripadny rozdll v urovni obou 
privedenych signalu. 

Pri zavedem dvou ruznych signalu na 
vstupy I & II se nam na obrazovce objevi 
oba prubehy tak, ze oba pozorovane sig- 
naly jsou vedle sebe a navzajem se profi- 
naji. Pri velkem rozdflu kmitoctu obou 
porovnavanych signalu jsou urcite potize 
se synchronizaci osciloskopu, coz vsak 
vetsinou nebyva na zavadu, nebof obvyk- 


le potrebujeme porovnavat dva priblizne 
stejne signaly (vstup a vystup zesilovace, 
ruzne prubeby na jednotlivycb bodech ze¬ 
silovace apod.). 

Pristroj muzeme nap a jet z bateril nebo 
ze si£ovebo zdroje. Pravdepodobne se roz- 
hodneme pro baterie vzhledem k tomu, 
ze odber se pobybuje jen kolem 10 mA. 
Vsechny soucastky jsou rozmisteny na 
desticce s plosnymi spoji (obr. 6), vcetne 

a P 3 ; jen P x jsem pro nedostatek mista 
dal mimo desticku. Cely pristroj se vejde 
do krabice o rozmerech 120 X 70 X 35 mm, 
konstrukcni resem vsak ponechavam na 
vuli a moznostech kazdebo, kdo se roz- 
bodne si tento jedno duchy, ale ucelny 
pripravek postavit. Celkovy vzhled prl- 
pravku, stejne jako obou dalsich popsa- 
nycb pnstroju, je videt na fotografiicb 
na obalce toboto cisla RK. 
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SOUCASTKY 

PRO 

A M A T E R Y: 




PRAHA 1, Martinska 3 

BRNO, Frantiskanska 7 

OSTRAVA, Gottwaldova 10 

UHERSKf BROD, Moravska 92 

(zde tez zasilkova sfuzha) 

BRATISLAVA, Cervenej armady 8 a 10 

Tyto prodejny TESLA jsou special izovany na soucastky pro radio- 
amatery. Jinak muzete soucastky zadat i v ostatnfch prodejnach 
TESLA: 

Praha 1, Narodni 25, pasaz Metro; Praha 2, Siezska 4; Praha 1, Soukenicka 3; 
Praha 8, Sokolovska 146; C. Budejovice, Jirovcova 5; Jablonec, Udicka 8; Osti 
n. Lab., Parfzska 19; Decin, Prokopa Holeho 21 /135; Chomutov, Puchmajerova 2; 
Liberec, Prazska 24/142; Teplice, 28. rfjna 17/858; Cheb, tr. CSSP 26; Pardubice, 
Jeremenkova 2371; Kraliky, nam. Cs. armady 362; Olomouc, nam. R. armady 21; 
Frydek-Mistek, sidliste Riviera; Havirov VI, Zapotockeho 63; Karvina VI, 
Capkovo nam. 1516; Brno, tr. Vitezstvi 23; Prostejov, Zizkovo nam. 10; Jihlava, 
nam. Miru 66. 

Bratislava — Posen, Borodacova 96 (velkoobchodm prodejna); Banska Bystrica, 
Malinovskeho 2; Kosice - Nove Mesto, Dum sluzieb Lunik 1; Trencin, Ludovy 
hajik 3; Presov, SIov. republ. rad 5; Kezmarok, Sov. armady 50; Michalovce, 
Dum sluzieb, 2. patro; Trebisov, Dum sluzieb. 


PRO D E J N Y TESLA 
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Indikdtor mezniho kmitoctu transistoru 



Generator signalu sinusoveho a obdelnikoveho pruhehu 












Konstrukr.ni uspordddni a rozlozeni soucdstek generatoru signdlu sinusaveho a obdelntko 

veho prubehu 






















